1. Tensiune electrică de impulsie [ynapnoe 
(aunyabecHoe) nanpaitenue; tension électrique 
de choc; elektrische Stobspannung; electric surge 
tension; elektromos itâfesziiltseg]: Tensiune elec- 
trică înaltă, de foarte scurtă durată și având un 
anumit mers în timp (undă de impulsie). Poate 
proveni din supratensiuni atmosferice în rețele 
și instalații electrice, sau din instalații de labo- 
rator (generatoare de impulsie), cari reproduc 
supratensiunile atmosferice, și servesc la încer- 
carea izolaţiei elementelor componente ale re- 
țelelor şi instalaţiilor electrice. 

Tensiunea de impulsie e aperiodică; are o 
parte ascendentă, numită frunte sau front, cu 
durată de ordinul microsecundelor, și o parte 
descendentă, mult mai lungă, numită spate. Afară 
de aceşti parametri, interesează și polaritatea 
tensiunii de impulsie. 

“Durata frunţii și a semiamplitudinii undelor cu 
cari se încearcă materialul electrotehnic e sta- 
bilită prin standarde. În URSS și în USA s'a 
standardizat unda de tensiune de 1,5/40 ps; în 
țările din Europa Centrală, unda de 1/50 ps. 

Tensiunile de impulsie se produc în laborator, 
prin “generatoare de impulsie. Acestea (v. fig.) se 
bazează pe descărcarea unui condensator (C,), în- 
cărcat la înaltă tensiune continuă, dată de un 
redresor (RD), legat la secundarul transformatorului 
monofazat (TR), într'un circuit oscilant conţinând, în 
forma lui cea mai simplă, un eclator de amorsare (EA), 
o rezistenţă în serie (Ra), pentru amortisarea osci- 
laţiilor, o rezistență de descărcare (R4), și obiectul 
de incercat (izolator, etc.), care are caracterul 
unei capacități și se leagă, în general, în paralel 
cu un alt condensator (C) și cu un eclator de 
măsură (EM). 


f Generator de impulsii. 

TR) transformator monofazat; C;) condensator de impulsle; 

RD) redresor; EA) eclator de amorsare; R,) rezistență de 

amortisare; Rg) rezistenţă de descărcare; 1) izolator de în- 
cercat; EM) eclator de măsură; C) condensator. 


Generatorul de impulsie funcționează cum ur- 
mează: După ce condensatorul de impulsie (C;) 
se încarcă la o tensiune suficientă, se amorsează 
o scânteie în eclatorul (EA), prin care se co- 
munică circuitului oscilant, în timp de microsecunde, 
tensiunea condensatorului (C,). Acesta are, în 
general, capacitatea de cel puțin îuF și de 
5:20 de ori mai mare decât suma (C,) a-ca- 
„pacităților de sarcină, adică a obiectului de în- 
‘cercat, a eclatorului de măsură și a condensa- 
torului legat în paralel, 
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Inductivitatea circuitului fiind ținută foarte mică, 
printr'o dispoziție compactă a elementelor, ten- 
siunea aplicată obiectului are forma unei unde 
aperiodice. Panta de creștere e aproximativ pro- 
porțională cu constanta de timp T=R,C, După 
atingerea valorii maxime a tensiunii, cele două 
capacități (C,) şi (C,), legate în paralel prin 
scânteia eclatorului (EA), se descarcă prin rezis- 
tența de descărcare (R,), mult mai mare decât 


(R,). Deci constanta de timp a descărcării e 
aproximativ T;=Ry'(C;+C,), rezultând forma 


normală, cunoscută, a undei de tensiune. Rezis- 
tența de descărcare, R, > 1M2 evită scurt- 


circuitarea sursei de curent continuu, după amor- 
sarea eclatorului (EA). Durata 7, a frunții și 
durata T, a semiamplitudinii rezultă, în micro- 
secunde, aproximativ, din relațiile: 


“C+C;! 
TR (C+C;) In 2, 


dacărezistențele se exprimă în Q și capacitățile in pF. 

Aplicarea principiului de multiplicare a tensiunii, 
şi anume încărcarea prin rezistențe mari a unor 
condensatoare legate în paralel și descărcarea 
lor în serie, prin eclatoare amorsate simultan, a 
permis, după o evoluţie rapidă a generatoarelor 
de impulsie, să se atingă tensiuni de câteva 
milioane de volți, şi curenţi de câteva sute de 
mii de amperi, putându-se reproduce astfel, în 
laborator, efectele trăsnetelor asupra elementelor 
instalaţiilor electrice de înaltă tensiune. 

Încercările și cercetările cu tensiuni de impulsie 
prezintă mare importanță în tehnica înaltei ten- 
Siuni și au contribuit la lămurirea efectelor su- 
pratensiunilor atmosferice asupra rețelelor și in- 
stalațiilor electrice. Ele se mai aplică, în ultimul 
timp, și în cercetări de Fizică nucleară. 

2, ~ electrică de încercare [HenbiraTenb- 
Hoe nanpaxenne; tension d'essai; Priifspannung; 
testing voltage; elektromos vizsgálati feszültség]: 
Maximul tensiunii electrice efective, stabilit prin 
standarde, pe care izolaţia unui aparat sau a 
unor instalaţii electrice trebue să o suporte fără 
străpungeri sau conturnări, când e încercată în 
condițiuni determinate. 

3 ~ electrică de ionizare: Sin. Potențial elec- 
tric de ionizare (v.). 

a ~ electrică de izolare [n3onAuHonuoe 
HanpamenHe; tension d'isolation; Isolierungs- 
spannung; insulation voltage; elektromos szigete- 
lési feszültség]: Maximul tensiunii electrice efec- 
tive, de o anumită variație în timp, pe care izo- 
lația unei instalații sau a unui aparat electric e 
capabilă*să o suporte fără străpungeri sau con- 
turnări, când e încercată în condițiuni determinate. 

s ~ electrică de linie [nnneiinoe nanpa- 
mtenue; tension composée; verketiete Spannung; 
line voltage; elektromos vezetékfeszültség]; 


Tj=25 R 
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1. Tensiunea electrică dintre conductoarele active 
ale unui sistem polifazat simetric. — 2. Diferenţa 
de potenţial electric dintre bornele principale 
ale unei mașini sau ale unui aparat electric po- 
lifazat. — Sin. Tensiune compusă, Tensiune înlăn- 
țuită, Tensiune catenată, Tensiune între faze. 

1 Tensiune electrică de pas [maroBoe Ha- 
npaenne; tension de pas; Schrittspannung; pace 
voltage; lépésfeszültség]: Tensiunea care există, în 
apropiere de o priză de pământ, când trece prin 
aceasta un curent de o anumită intensitate, între 
două puncte de pe sol, luate în direcţia intensității 
câmpului electric al prizei, şi situate unul de altul 
la o distanță egală cu lungimea unui pas (0,8 m). 
Sin. Tensiune electrică pe pas. 

2, ~ electrică de placă a tubului electronic: 
Sin. Tensiune electrică anodică (v.) a iubului 
electronic. 

s. ~ electrică de polarizaţie. V. sub Tensiune 
electrică anodică și Tensiune electrică de grilă. 

4. ~ electrică de rezistență. V. Tensiune 
electrică de izolare. 

s. ~ electrică de scuri-circuit [Hanpm Kenne 
KOpOTKOrO  3aMbIKaHHA; tension de court- 
circuit; Kurzschlubspannnung; short circuit voltage; 
r&vidzărlat-fesziiltseg]: Tensiunea care trebue 
aplicată uneia dintre înfășurările unui transforma- 
tor, pentru a fi străbătută de curentul nominal 
când cealaltă înfășurare a transformatorului e 
legată în scurt-circuit. Se exprimă în procente din 
tensiunea nominală a înfășurării căreia i se aplică. | 

În practică, prin tensiune de scurt-circuit no- 
minală se înțelege tensiunea care trebue aplicată 
înfășurării de înaltă tensiune a unui transformator, 
pentru a fi străbătută de curentul nominal, când în- 
tăşurarea de joasă tensiune e legată in scurt-circuit, 
transformatorul fiind conectat la priza nominală 
și temperatura înfășurărilor fiind temperatura 
standard în serviciu, de 75°. 

Valoarea tensiunii de scurt-circuit e stabilită 
prin standarde și e de 35% pentru tensiuni 
joase și puteri mici, respectiv de 10:::12%, pentru 
tensiuni înalte și puteri mari. 

e ~ electrică de sgomot echivalentă [nco- 
pomerpuueckoe Hanpamenue; tension élec- 
trique psophometrique; elektrische Geräusch- 
spannung;  psophometric voltage; elektromos 
egyenértékű zörejfeszültség]: Tensiunea de 800 
per/s care, substituită într'un circuit telefonic ten- 
siunii parazite care există în el, ar produce 
aceeași deranjare a electrocomunicației, ca și 
tensiunea parazită, Dacă U; e componenta de 
frecvență f a tensiunii parazite și p; e ponderea 
atribuită frecvenţei f din punctul de vedere al 
audiţiei, în echivalarea tensiunii de acea frecvență 
cu tensiunea de frecvență de 800 per/s din 
punctul de vedere al sgomotului, expresiunea 
tensiunii de sgomot echivalente U,, e: 


1 
Up Vù PU). 
Tensiunea de sgomot echivalentă se măsoară 
cu psofometrul, care are un filtru având, în func- 


țiune de frecvenţă, o caracteristică de atenuare 
de forma caracteristicei de sensibilitate a urechii; 
rezultatul măsurării dă deci o indicație obiectivă 
a perturbației produse de sgomot. 

Sgomotele cari apar în aparatele de electroco- 
municaţii sunt datorite fenomenelor atmosferice, 
aparatelor electrice perturbatoare, agitației ter- 
mice a electronilor în conductoare, fenomenelor 
electronice din tuburile electronice, etc, Ten- 
siunile cari dau aceste sgomote sunt compuse din 
tensiuni cu grup larg de frecvențe; ele se carac- 
terizează, deci, prin valoarea lor efectivă intr'o 
anumită bandă, în jurul unei frecvențe date. De 
exemplu, valoarea efectivă a tensiunii de sgomot, 
în cazul agitaţiei termice din conductoarele me- 
talice, se poate calcula cu formula 

E=V4RkT Af, 
în care k e constanta lui Boltzmann; T e tem- 
peratura absolută a metalului; R e rezistența 
conductorului, iar Af e banda de frecvențe în 
care se consideră tensiunea E (în care volt- 
metrul electronic, de exemplu, măsoară tensiu- 
nea E), Sin. Tensiune electrică psofometrică. 

7, ~ electrică de stingere [nanpanenne No- 
TyXaHHA; tension électrique d'extinction; Lösch- 
spannung; extinction voltage; kioldási feszültség]: 
Maximul valorii efective a tensiunii electrice de 
frecvență industrială, care, când e aplicată la bor- 
nele unui descărcător, stinge sigur curentul 
subsecvent (v.), la prima trecere prin zero, 
după ce prin descărcător au fost trecuți curenți 
de impulsie, în număr și de formă stabilită prin 
standarde. 

Pentru a asigura funcționarea corectă a des- 
cărcătorului, chiar la supratensiuni dinamice, se 
alege, in general, pentru tensiunea de stingere, 
o valoare de 1,3 ori mai înaltă decât tensiunea 
nominală a descărcătorului. 

& ~ electrică de străpungere [npoGuBunoe 
Hanpaxtenne; tension de perçage; Durchschlag- 
spannung; flashover tension; átütési feszültség]. 
1: Minimul valorii efective a tensiunii care, apli- 
cată între doi electrozi izolați printr'un dielectric 
unul de altul, provoacă descărcarea între elec- 
trozi, prin dielectric. 

Valoarea tensiunii de străpungere depinde de 
natura și de starea dielectricului (gazos, lichid, 
solid); de omogeneitatea lui, impuritățile influen- 
țând puternic valoarea tensiunii de străpungere; 
de forma și starea electrozilor (mai mult la di- 
electrici gazoși și lichizi, decât la cei solizi); de 
distanța dintre electrozi; de neomogeneitatea 
câmpului electric, iar la câmp neomogen, de 
forma electrozilor şi de polaritatea tensiunii apli- 
cate (cu cât câmpul e mai neomogen, cu atât 
tensiunea de străpungere scade față de cea în 
câmp omogen și față de tensiunea inițială apli- 
cată); de forma undei de tensiune care se aplică 
și de durata aplicării unei unde de tensiune date. 

În gaze și la câmpuri omogene, tensiunea de 
străpungere statică e egală cu tensiunea iniţială 
aplicată dispozitivului și depinde numai de densi- 


tatea gazului și, într'o mică măsură, de distanța 
dintre electrozi. — De aceea, eclatoarele în aer, 
folosite pentru măsurarea tensiunilor înalte, au 
câmp heomogen (eclatoare cu sfere). La dis- 
pozitivul: vârf pozitiv față de placă negativă, 
tensiunea de străpungere în gaze e mult mai 
joasă decât la același dispozitiv, cu polaritate 
inversă. 

În lichide și solide, tensiunea de străpungere 
depinde și de impuritățile de pe electrozi și din 
dielectric. . 

1. Tensiune electrică de străpungere [npo- 
Gusnoe Hanpanenue; tension disruptive; Durch- 
schlagsspannung; disruptive voltage; átütési fe- 
szultseg]: 2. Valoarea minimă a tensiunii electrice 
inverse pentru care crește mult probabilitatea stră- 
pungerii electrice a unui element redresor. 

Valoarea maximă a tensiunii inverse, aplicată 
elementului redresor, trebuind să fie mult mai 
mică decât tensiunea de străpungere, se alege 
în funcţiune de valoarea tensiunii de străpungere 
valoarea admisibilă a tensiunii inverse și, deci, 
și a tensiunii redresate. 

2. ~ electrică disruptivă [paspanuoe nanpa- 
EHHE; tension électrique disruptive; elektrische 
Durchbruchspannung; disruptive electric tension; 
villamos âttără feszültség]: Minimul valorii efec- 
tive a tensiunii electrice care, aplicată între doi 
electrozi izolați printr'un dielectric, provoacă, în 
condițiuni determinate, o descărcare între cei 
doi electrozi. 

Tensiunea disruptivă fiind, fie o tensiune de 
străpungere, fie una de conturnare, depinde de 
repartiția câmpului electric între electrozi, adică 
de forma și natura suprafeţei electrozilor, de 
natura, forma și starea dielectricului sau a dielec- 
tricilor, de suprafețele de contact dintre dielec- 
trici, de mersul în timp al valorii tensiunii aplicate, 
adică de forma undei (v.) și de polaritatea ei. 

Tensiunea disruptivă statică e cea mai mică 
valoare a tensiunii continue la care se produce o 
descărcare, indiferent de durata aplicării ei; 
la solicitare cu tensiune alternativă de joasă fre- 
cvenţă, străpungerea se produce la o amplitudine 
egală cu tensiunea disruptivă continuă, dar se 
exprimă prin valoarea efectivă corespunzătoare. 
La solicitări prin tensiuni alternative de frecvenţă 
crescândă, tensiunea disruptivă scade, începând 
dela o valoare critică a frecvenţei. 

Tensiunea disruptivă de impulsie (de șoc) e 
valoarea tensiunii la care se obține descărcarea 
între doi electrozi solicitați la tensiune de impulsie 
(de șoc), și la care, pe lângă amplitudine, in- 
teresează și durata de aplicare a tensiunii, mai 
precis: forma undei de tensiune (care se poate 
înregistra cu un oscilograf catodic). Tensiunea 
disruptivă de impulsie depășește, în general, 
tensiunea disruptivă statică, raportul acestor două 
valori fiind factorul de impulsie (factorul de șoc). 

Valoarea tensiunii disruptive depinde de forma 
și de amplitudinea undei de impulsie. 

Tensiunea disruptivă de 50% e valoarea am- 
plitudinii unei unde standard care, în 50% din 
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numărul total al impulsiilor aplicate, provoacă 
descărcare prin dielectric. Această tensiune de- 
pinde de polaritatea undei, de presiunea și de 
umiditatea atmosferei. La durate lungi, valoarea 
ei se apropie de valoarea tensiunii statice dis- 
ruptive. = 

s ~ electrică echivalentă de grilă [əKBH- 
BaJeHTHOe 3J1eKTDuyeckoe Hanpaxenue Ha 
cere; tension équivalente de grille; âqui- 
valente Gitterspannung; equivalent grid tension; 
egyenértékű elektromos rács feszültség]: Tensiu- 
nea electrică „, față de catod, pe care ar tre- 
bui să o aibă anodul unei diode care ocupă locul 
grilei unei poliode, pentru ca să treacă prin diodă 
un curent egal cu intensitatea curentului care 
trece prin poliodă, din spre ceilalți electrozi spre 
catod. Tensiunea echivalentă de grilă a unei 
triode are expresiunea 

n 


a 

Hu =u + ră , 

unde “g e tensiunea grilei, x, e tensiuneă ano- 

dică, iar p e coeficientul de amplificare al triodei, 

presupus destul de mare față de unitate. Când 
nu e satisfăcută această condițiune, 


În cazul tetrodelor, tensiunea echivalentă de 
grilă are expresiunea: 


Bi Be 
unde #', e tensiunea grilei-ecran, p e coeficientul 


de amplificare raportat la grila-ecran, iar pu, e 
coeficientul de amplificare raportat la anod. 

+ „electrică în serviciu [paGouee nanpa- 
utenne; tension de regime; Betriebsspannung; 
voltage of the circuit; üzemi feszültség]: Valoarea 
efectivă medie a tensiunii electrice într'o insta- 
laţie sau într'un punct al unei instalaţii electrice, 
la bornele unei mașini sau ale unui aparat elec- 
tric, în condițiuni normale de lucru. În cazul 
liniilor electrice se consideră o medie în spaţiu 
și în timp; în cazul mașinilor și al aparatelor, 
sau când interesează un anumit punct al unei 
linii, se consideră numai o medie în timp (de 
ex. pentru 30 min). 

Cea mai înaltă tensiune în serviciu care poate 
să apară într'un punct oarecare al unei instalații 
electrice, la bornele unei mașini sau ale unui 
aparat electric, în condițiuni normale de lucru, 
se numește tensiune în serviciu maximă. Cea mai 
înaltă tensiune în serviciu a cărei aplicare, pe 
durată ilimitată, e admisibilă conform condi- 
țiunilor de funcţionare şi de izolare, se numeşte 
tensiune în serviciu maximă admisibilă. Ea se ia 
ca bază, atât la dimensionarea aparatelor pentru 
funcționarea de lungă durată, cât și la determi- - 
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narea mărimilor numetice ale treptelor de coordo- 
nare a izolației. E legată de tensiunea nominală 
prin relația: U,=1,15 U,. 

Valorile corespunzătoare sunt fixate prin stan- 
darde. Tensiunea 'în serviciu maximă admisibilă 
prezintă importanță numai dacă standardele 
fixează, drept tensiune nominală (v.), tensiunea 
la consumator, astfel încât, în condițiuni normale 
de funcționare, pot exista în instalație tensiuni 
mai. înalte decât cea nominală. 

Cea mai joasă tensiune în serviciu care poate 
să apară într'un punct oarecare al unei instalaţii 
electrice, la bornele unei mașini sau ale unui 
transformator electric, în condițiuni normale de 
lucru, se numește tensiune în serviciu minimă. 
Cea mai joasă tensiune în serviciu a unei 
instalații, a unei mașini sau a unui aparat elec- 
tric, admisă din punctul de vedere al funcţionării 
normale a receptoarelor, se numește tensiune în 
serviciu minimă admisibilă. 

În rețelele cu tensiunea noniinală. cuprinsă 
între 100 și 1000 V, ea trebue să fie cu cel mult 
10% mai joasă decât tensiunea nominelă. În rețelele 
cu tensiune nominală mai înaltă decât 1 kV nu 
se prescrie o tensiune în serviciu minimă admi- 
sibilă. Sin. Tensiune de exploatare, Tensiune de 
serviciu. 

1. Tensiune electrică la borne [nanpaenue 
Ha santuMax; iension électrique aux bornes; elek- 
trische  Klemmenspannung; terminal voltage; 
elektromos kapocsfeszultseg]: 1. Tensiunea elec- 
trică (v.) a părții potențiale a câmpului elec- 
tric din jurul unui circuit electric, dela: una 
dintre bornele lui până la cealaltă. Sin. Dife- 
rență de potențial electric la borne. — 2. Ten- 
siunea electrică (v.) dintre două borne, de-a- 
lungul oricărei curbe situate în întregime intr'o 
suprafață care trece prin cele două borne și e 
pretutindeni normală pe partea indusă, solenoi- 
dală, a intensității câmpului electric dintre borne,— 
în ipoteza că există o suprafață cu aceste pro- 
prietăți; ea e egală, în acest caz, cu diferenţa 
de potențial electric dintre borne. — Dacă nu există 
o suprafață a tensiunii la borne, cu proprietăţile 
indicate mai sus, se spune că nu e definibilă o 
tensiune la borne în această ultimă accepțiune. 
Dacă tensiunea la borne, e definibilă în acest 
sens, ea e indicată de un instrument (perfect) 
de măsurare a tensiunii, dacă firul său exterior, 
perfect conductor, e situat în întregime în supra- 
fața tensiunii la borne, iar produsul ei prin inten- 
sitatea curentului e egal cu puterea electromag- 
netică schimbată de circuit cu exteriorul, prin 
suprafața tensiunii la borne (v. sub Vectorul lui 
Umov și Vectorul lui Poynting). 

Tensiunile electrice la borne nominale, standar- 
dizate, au următoarele valori: 

Sub 100 V: în curent continuu, pentru iluminat: 
2; 2,5; 3,5; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 32; 40; 65 şi 
80 V; pentru electromedicină: 2; 4; 6; 8; 12 şi 
16 V; pentru telecomunicații: 1,5; 2; 6; 8; 12; 24; 
36; 48 şi 60 V; peniru motoare: 4; 6; 8; 12; 


24; 40; 65 și 80V; în curent alternativ, pentru ilu- 
minat, aceleași tensiuni ca în curent continuu; 
pentru electromedicină: 2; 4; 6; 8 și 12 V; pentru 
transformatoarele de sonerie: 3; 5 și 8 V; 
pentru telecomunicații: 36; 48 și 75 V. 

Peste 100 V: în curent continuu, normal pentru 
toate cazurile: 110; 220 și 440 V, iar pentru 
tracțiunea electrică: 550; 750; 1100; 1500; 2200; 
şi 3000 V; în “curent trifazat de 50 perfs: 
125, 220; 380 și 500 V, cele două valori subli- 


niate fiind recomandate: de preferință, atât pentru 
instalații noi, cât și pentru desvoltări importante, — 
și 1; 3; 6; 10; (15); 20; 35; 60; 110; 220 și 380 kV; 
în curent monofazat de 16 2/3 per/s, tensiunile 
subliniate de sub curentul trifazat, plus tensiunea 
de 15 kV, pentru alimentarea firelor de cale. 


2! ~ electrică nominală [HOMHHAJIbHOe Hà- 
Npamenue; tension nominale; Nennspannung; 
nominal voltage; névleges elektromos feszültség]: 
Valoarea tensiunii electrice la bornele unei insta- 
lații, ale unei mașini sau ale unui aparat electric, 
pentru care s'a realizat instalația, mașina sau 
aparatul,— și la care se referă standardele. 

Tensiunea care se stabilește, de fapt, într'o 
instalație, la bornele unei mașini sau ale unui 
aparat electric, prezintă fluctuații între anumite 
limite permise, atât în spațiu, cât și în timp, în 
jurul tensiunii nominale, ca valoare reper. Tensiu- 
nile nominale ale instalaţiilor de curent alternativ 
polifazat, ale mașinilor și aparatelor electrice se 
exprimă prim valorile efective ale tensiunilor de 
linie, — și anume la consumator conform 
standardelor europene (la producător conform 
standardelor engleze și americane). 

s ~ electrică nominală de izolare [HoMn- 
HaJIbHOe H3ONANHOHHOe Haripaenne; tension 
nominale d' isolation; Isolierungsnennspannung; 
insulation nominal voltage; szigetelési névleges 
feszültség]: Tensiunea electrică la borne, sub care 
se încearcă și la care trebue să reziste izolația 
unui utilaj electric. Poate fi identică cu tensiunea 
nominală a utilajului, sau diferită de ea. 

4» electrică  perlurbatoare echivalentă 
[9KBHBaNeHTAOe HanpAzenue NOMEX; tension 
électrique perturbatrice équivalente; ăquivalente 
elektrische St&rspannung; equivalent electric dis- 
turbing voltage; elektromos egyenérłikü zavaró 
feszültség]: Tensiunea de 800 per/s care, substituită 
pe o linie telefonică tensiunii în serviciu existente, 
ar produce aceeași deranjare aunei linii telefonice 
vecine, ca și tensiunea în serviciu. Dacă U; e 
componenta de frecvență f a tensiunii în ser- 
viciu, p; e ponderea atribuită frecvenţei f din 
punctul de vedere al audiției şi k; e un coeficient 
funcțiune de frecvenţă, care ține seamă de cu- 
plajul dintre cele două linii și de condiţiunile de 
serviciu ale liniei de energie electrică, expresiunea 
tensiunii perturbatoare echivalente U,, e: 


1 
Ure pa VDU 


1. Tensiune electrică psofometrică: Sin. Tensiune 
electrică de sgomot echivalentă. (v.). 

2, ~ electrică reziduală [ocrarounoe nanpa- 
EHHE; tension résiduelle; Restspannung; Be- 
grenzungsspannung; residual voltage; maradék 
feszültség]: Amplitudinea tensiunii care se sta- 
bileşte la bornele unui descărcător, în timpul 
trecerii prin el a curentului de impulsie. 

Tensiunea reziduală a  descărcătoarelor cu 
rezistență dependentă de tensiunea aplicată e 
formată, în cea mai mare parte, de căderea de 
tensiune în aceste rezistențe. 

Valoarea ei depinde, atât de caracteristica 
tensiune-curent a rezistențelor, cât și de forma 
impulsiei de curent. 

Tensiunea reziduală care se stabilește la bor- 
nele unui descărcător, la trecerea prin acesta 
a curentului de impulsie corespunzător capaci- 
tății nominale de scurgere a descărcătorului, se 
numește tensiunea lui reziduală nominală; va- 
loarea ei e, în general, de patru ori amplitu- 
dinea tensiunii de fază în serviciu (pentru des- 
cărcătoarele cu rezistență variabilă), fiind puțin 
deosebită de valoarea tensiunii de amorsare la 
impulsie. Tensiunea reziduală a descărcăloarelor 
tubulare are o valoare mult mai mică (cca 1/7 
din tensiunea de amorsare), fiind determinată 
numai de căderea de tensiune în arcul format 
între electrozi. Pentru descărcătoarele tubulare, 
tensiunea reziduală e o mărime de importanţă 
secundară. 

s ~ elecirică simplă: Sin. Tensiune electrică 


de fază (v.). 

a ~ electrică stelală: Sin. Tensiune electrică 
de fază (v.). 

5 electrică, variație de ~ electrică 


[koneGanne 2NeKTpHueckoro HanpAxenHa; 
variation de tension électrique; Schwankung der 
elektrischen Spannung; voltage fluctuation; villa- 
mos feszültség-ingadozás]: Diferența dintre valo- 
rile efective pe cari le are tensiunea electrică la 
bornele unui generator sincron, respectiv la bor- 
nele secundare ale unui transformator, la mersul 
în gol și în serviciul nominal, curentul electric 
de excitație și turaţia rămânând constante în cazul 
alternatorului, respectiv tensiunea electrică primară 
aplicată rămânând constantă în cazul transforma- 
torului. 

Se exprimă, de obiceiu, în procente din ten- 
siunea nominală. 

s. Tensiune electrochimică normală a unui 
metal [2nekTpoxuMHYeckoe HOpPMaJbHOe Ha- 
NpAxenne OAHoro MeTranna; potentiel electro- 
chimique normal d'un metal; elektrochemisches 
Normalpotential eines Metalles; normal électrode 
potential of a metal; egy fém elektrokémiai nor- 
mâlis potenciálja]: Tensiunea dintre un metal și 
soluția care conține ionii metalului în concen- 
trație normală. 

7, Tensiune electromotoare [>1errponBuuy- 
maa cuna; force €lectromotice; elektromoto- 
rische Kraft; electromotive force; elektromotrikus 
feszültség]: 1. Tensiunea electrică (v.) a câmpu- 


879 


rilor electrice indus și imprimat. Ea e egală cu 
suma 4, a produselor dintre lungimile ds ale 


elementelor de linie ale unei anumite linii C, între 
două puncte P, și P, ale ei, și dintre suma E+ E; 
a componentelor tangenţiale locale ale intensi- 
tăților câmpului electric indus (£,) și impri- 
mat (£,): 


a Pa 
m= e (EutEn d= fo (E,+E) a7 
P; P; 


Se obține și dacă, din tensiunea electrică în 
sens larg (v. sub Tensiune electrică), se scade 
diferența de potențial electric dintre punctele P4 
și Pe, între cari se calculează. — Partea din ten- 
siunea electromotoare care corespunda câmpului 


electric E, indus prin inducţie electromagnetică: 
Pa 


se numeșie tensiune electromotoare indusă; partea 
care corespunde câmpului electric imprimat: 

Pa 

n f A E; ds 

P; 
se numeşte tensiune electromotoare imprimată. 
Prima e singura tensiune electromotoare din circu- 
itale electrice străbătute de flux magnetic 'va- 
riabil în timp şi lipsite de pile electrice; cea de 
a doua e singura tensiune electromotoare din 
circuitele electrice cu pile electrice și cari nu 
sunt străbătute de flux magnetic variabil în timp. 
Sin. Tensiune electromotoare necoulombiană. 

— 2. Tensiunea electrică în sens larg (v. sub 
Tensiune electrică) din lungul unei linii închise. 
Această tensiune electromotoare (de contur) e 
egală cu tensiunea electromotoare (necoulom- 
biană) în sensul de sub 1, din lungul curbei în- 
chise. Această accepțiune a termenului e folosită, 
în special, în aplicaţiile legii inducției electro- 
magnetice, iar accepțiunea de sub 1, în special 
în studiul rețelelor de curent continuu. 

Tensiunea electromotoare (de contur) dintr'un 
circuit electric deschis e tensiunea electromotoare 
din lungul curbei închise, formată din circuit și 
una din liniile tensiunii sale la borne.' 

Tensiunea electromotoare care s'ar induce în- 
tr'un circuit electric și dacă acesta ar fi imobil 
în poziția sa instantanee se numește tensiune 
electromotoare de pulsație sau de transformare 
(fiindcă ar fi indusă excluziv prin pulsația fluxului 
magnetic, care survine singură în transformatoarele 
electrice). Tensiunea electromotoare care s'ar 
induce într'un circuit mobil și dacă inducția mag- 
nelică nu ar varia în timp, ci ar păstra în fiecare 
punct valoarea ei instantanee locală, se numește 
tensiune electromotoare de mișcare; când circuitul 
efectuează o mișcare de rotație, ea se numește 
tensiune electromotoare de rotație. 


880 


Tensiunea electromotoare indusă prin rotația 
rotorului în circuitul de alimentare a unui motor 
de curent continuu se numește tensiune contra- 
electromotoare  (tenşiune  contraelectromotoare 
indusă). Tensiunea electromotoare suplementară, 
produsă prin polarizarea electrozilor unei băi de 
electroliză, se numeşte, de asemenea, tensiune 
contraelectromotoare (tensiune contraelectromo- 
toare imprimată). Sin. (nepotrivit) Forță electro- 
motoare. 

— 3. Tensiunea elettrică în sens larg (v. sub 
Tensiune electrică), de-a-lungul unei curbe des- 
chise sau închise. Termenul e folosit foarte rar 
în această accepțiune. 

1. Tensiune fictivă maxwelliană: Sin. Tensiune 
maxwelliană (v.). 

+. Tensiune magnetică [MarnnTrnoe Hanpa- 
xteHuHe; tension magnétique; magnetische Span- 
nung; magnetic tension; mágneses feszültség]: 
Suma produselor dintre lungimile ds ale elemen- 
telor de linie ale unei linii C și componentele 
tangențiale locale H, ale intensității câmpului 
magnetic de-a-lungul acelei linii, între două 
puncte P, și P, ale ei: 

K 2 


Pa 
vH = fo H: ds= fp H ar 
Pi Pi 


Unitatea MKSA de tensiune magnetică e deci- 
gilbertul (neraționalizată) respectiv amper-spira 
(raționalizată). 

s Tensiune magnetomotoare |Marneromo- 
TOpHOe Hanpamenne; force magnâtomotrice; 
magnetomotorische Spannung;  magnetomotive 
force; mâgnetomotoros feszültség]: 1. Tensiunea 
magnetică a părții solenoidale a intensității câmpului 
magnetic. — 2. Tensiunea magnetică de-a-lungul 
unei linii închise. — Sin. (nepotrivit) Forță mag- 
netomotoare. 

4. Tensiune maxwelliană [nanpantenne Mak- 
cBenna; tension de M.; M. Spannung; M. ten- 
sion; M. feszültség]. În fiecare punct din câmpul 
electromagnetic se poate indica un tensor simetric 
de ordinul al doilea, funcțiune numai de valorile 
locale ale intensității și inducției electrice și mag- 
netice și care, dacă ar exista singur ca stare 
de tensiune mecanică (v. Tensiune 2), ar fi echi- 
valent cu acţiunile ponderomotoare ale câmpului 
electromagnetic. Tensiunile pe cari le reprezintă 
acest tensor se numesc tensiuni maxwelliene. 

Vectorul T, al tensiunii maxwelliene care co- 
respunde unei secţiuni care are versorul x, al 


normalei sale exterioare e: 
= 1 aa SER stiai 
Ta [E (Da )- DX(E xi) 
+H (Bu,)—BX (H Xu,)], 


în mediile în cari permetivitatea și perm:abilitatea 
magnetică nu depind de densitate și nu există 


magnetism remanent, E și H fiind intensitšțile 
câmpului electric și magnetic, iar D și B,. induc- 
tiile lor. i 5 


În mediile in cari permetivitateas depinde de 205 
p de 
s'dp' 
iar în mediile cu polarizație magnetică rema- 
nentă Mo, în cari B=4mrpoMo+u' H, inducția B 
din expresiunea tensiunii maxwelliene se înlo- 
cuește cu p' H. 

s. Tensiunea ciclurilor [HanpaxteHne HHKJIOB; 
tension de cycle; Kreisprozebspannung; cycle 
strain; körfolyamat-feszültség]. Chim.: Tensiune 
corespunzătoare forțelor de tensionare cari dau 
variaţia unghiurilor normale dintre forţele de va- 
lență, cum și forțelor de torsionare cari dau rotirea 
lanțurilor hidrocarbonate în jurul legăturilor C—C, 
când se leagă capetele lanțurilor de atomi ale 
moleculelor unor combinaţii chimice normale, la 
formarea unor combinaţii chimice ciclice. 

Prin măsurări fizice și din calcule termodina- 
mice rezultă, de exemplu, că conformaţia cea mai 
stabilă a parafinelor normale e reprezentată prin 
lanţuri de atomi de carbon în zig-zag, situați în 


d | 


1 2 3 


l. Cicluri de atomi de carbon. 
1) atom de carbon; 2) ciclopropan; 3)ciclobutan; 4) ciclo- 
pentan; 5) ci-lohexan, 


sitatea p, se mai adaugă termenul E i; (DE) 


același plan și cu unghiuri de 109°28' între forţele 
de valență. Prin legarea capetelor unui astfel de 


109*28* 
og 709028. 
2 b 


II. Ciclohexan. 
a) forma baie; b) forma scaun, 


lanţ, în cazul formării unei cicloparafine, se pro- 
duc deformații față de această structură; acestea 


y SEE T 7X EPS 
` IL 2 . 
Aaa i PA Poi pE 
Eaa F 
e 


III. Lant de carboni în parafinele normale. 
a) deformare a unghiurilor valențelor; b) deformare prin 
torsiunea legăturii C—C. 


consistă, de o parte, în variații ale unghiurilor 
dintre valenţele cari leagă atomii de carbon 
din ciclu, la parafinele cu ciclu de trei şi 
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patru atomi de carbon (ciclopropan şi ciclobu- | dintre structura chimică și anumite proprietăţi ale 
tan), ciclopentanul având unghiuri aproximativ | combinațiilor organice cu ciclu. 

egale cu cel normal, iar atomii cicloparafinelor 1. Tensiunilor, concentrarea ~ [KounenTrpa- 
cu peste cinci atomi de carbon având posibilitatea | una nanpantenuH; concentration des tensions; 
de a se aranja în spațiu cu menținerea unghiu- | Spannungskonzentration; concentration of stresses; 
rilor la valoarea normală; prin legarea capetelor | feszultseg-koncentrăci6). Rez. mat.: Efectul de 
se produce, însă, şi o rotire a lanțului hidrocar- mărire locală a tensiunilor normale principale în 
bonat în jurul legăturilor C—C, sub acțiunea unor | anumite puncte ale corpurilor, în apropierea că- 
forțe de torsiune. La ciclopentan, de exemplu, rora secţiunile corpurilor variază brusc, față de 


1 


Concentrarea tensiunilor în câteva piese. 


aceste forțe fac ca molecula să nu fie plană, 
unul dintre atomii de carbon și anume mereu 
altul, ieșind din planul celorlalți patru. E probabil 
că efecte asemănătoare determină și conţinutul 
mărit în energie al inelelor medii, cu 7-12 atomi 
de carbon, comportarea celor mai mari fiind 
egală cu cea a parafinelor normale. 

1“ Hidrocarburile cu ciclu cari au mare tensiune 
a ciclului au deci un conţinut mare de energie 
şi reactivitate sporită. Tensiunea ciclului dă şi alte 
proprietăți fizice și comportare chimică a combi- 
națiilor chimice ciclice; prin ea se face legătura 


tensiunile normale principale în ipoteza că aces- 
tea ar fi uniform repartizate pe secțiune. 


Concentrarea de tensiune se poate produce 
la solicitări axiale, de încovoiere, de torsiune, 
şi compuse. Ele pot fi provocate de găuri, de 
crestături, filete, cari nu produc numai slăbiri de 
secțiune, ci şi măriri locale ale tensiunilor prin- 
cipale în anumite puncte ale secțiunii rămase, 
față de cazul când ar fi uniform repartizate pe 
aceasta, Creşșterile de secțiune produc, de ase- 
menea, concentrarea tensiunilor în secțiunile de 
trecere: de exemplu, capetele de nituri și șuru- 


56 
A 
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buri, îngroşerile locale ale arborilor, etc. Dife- 
rența dintre o tensiune principală maximă într'o 
secțiune şi tensiunea principală care s'ar stabili 
dacă repartiția ar fi uniformă se numeşte supra- 
tensiune; ea dă o suprasolicitare locală. 

Raportul dintre tensiunea principală maximă 
şi tensiunea principală de repartiție uniformă se 
numeşte coeficient de concentrare a tensiunilor; 
el depinde də modul în care variază forma sec- 
țiunii în direcție perpendiculară, de raportul dintre 
dimensiunile geometrice ale piesei, şi de modul 
de aplicare a sarcinilor. El se datorește schim- 
bării condiţiunilor la limită ale câmpului de ten- 
siuni, față de condiţiunile la limită ale câmpului 
uniform 

Concentrarea tensiunilor se reprezintă grafic 
cu ajutorul traiectoriilor de tensiune, cari se 
curbează și se îndesesc în anumite puncte, la 
variațiile brusce de secțiune. 

Fig. 1+7 reprezintă traiectoriile de tensiune 
în cazul solicitării la tensiune a unor bare drepte, 
cu crestături de diferite forme și dimensiuni, iar 
fig. 8 şi 9, în cazul unui arbore drept, respectiv 
colit. Fig. 10 și 11 reprezintă grafic tensiunea 
principală în cazul unei bare încrestate, respectiv 
găurite, solicitată la încovoiere. 

Dacă materialul unui corp plastic care pre- 
zintă concentrarea tensiunilor e solicitat peste 
limita de elasticitate, se produce o împiedecare 
a deformațiilor plastice și, deci, o mărire a re- 
zistenței la solicitare de variere a formei, deci 
o mărire a coeziunii lui. În materialele casante 
a căror rezistență la varierea formei e mare față 
de coeziunea lor, concentrarea tensiunilor pro- 
duce o micșorare a coeziunii, 

1. Tensor [TeH30p; tenseur; Tensor; tensor; 
tenzor]. Cic. t. O mărime atașată unui punct 
dintr'un spațiu metric se numește tensor de ordinul 
zero (sau scalar invariant), dacă fiecare dintre 
valorile pe cari le poate lua e complet deter- 
minată printr'un singur număr A, care arată câte 
unități de măsură cuprinde, care e același, ori- 
care ar fi sistemul de referință față de care se consi- 
derămărimea; ea se numește tensor de ordinul înțâiu 
(sau vector) A, dacă asociază fiecărei orientări v 
prin acel punct, un tensor de ordinul zero A,, care 
e funcțiune lineară și omogenă de cosinusurile 
directoare #,yHyy, 4, ale orientării față de un 
triedru triortogonal: 

A= Ayr t Ayyy + Ai si 
ea se numește tensor de ordinul al doilea A, 
dacă asociază fiecărei orientări, după aceeași 


regulă, un tensor de ordinul întâiu A,;: 
ASA yr t Ayyy HAs i 
ea se numește, în general, tensor de ordinul m: 
m 
A, dacă asociază fiecărei orientări, după aceeași 
m-i 
segulă, un tensor de ordinul m—1: A: 
m-i m-i m-i m-i 


4, hd Ashes Ayyy + Ays dd 


tansorul cu un ordin mai 


În aceste definiţii, produsul cosinusului director 


m! m-1 


printr'un tensor A e un alt tensor B, care are 
același ordin cu primul și care asociază fiecărei 


m-2 


orientări un tensor B, cu un ordin mai mic, obți- 
nut făcând produsul 


cosinusului director prin 
m-2 
mic AÁ, pe care 


tensorul A din acest produs îl asociază acelei 
orientări. 


m 
Un tensor A de ordinul m e definit, deci, în 


spaţiul cu trei dimensiuni, în raport cu un sistem 
dat de coordonate triortogonale, de 3 tensori 
de ordinul m—1, adică de 3? tensori de ordinul 
m=2, sau de 3” scalari, numiți componentele 
sale (scalare). Într'o varietate cu n dimensiuni. 
tensorul de ordinul m e definit, în raport cu un 
sistem de coordonate ortogonal, dat, de cele n” 
componente scalare ale lui. El poate și să nu fie 
atașat unui nunct din acea varietate. 


În particular, schema componentelor scalare- 


Agy Ay Axy Ayx Ayy Ay: şi za As An- 


pe cari un tensor de ordinul al doilea le asociază 
perechilor de axe de coordonate: 


Aa ay Axa 


Ay ya 
AA 


ax tsy 
se numeşte matricea tensorului de ordinul al doi- 
lea considerat. Acesta se numește simetric, re- 
spectiv antisimetric, după cum matricea lui e si- 
metrică, respectiv antisimetrică (v. sub Matrice). 

Exemple de tensori: Tensorul de ordinul al 
doilea care asociază fiecărei orientări v câte un 
vector N, dirijat de-a-lungul acelei orientări și 
de valoare absolută constantă N,=N=const., 
adică N,=u,N, se numește tensor normal (în 
particular, tensor unitate, dacă N=1, sau tensor 
nul dacă N = 0); matricea lui e simetrică. Versorii 4, 
ai oriențărilor v sunt deci vectorii pe cari tensoru 
unitate de ordinul al doilea îi asociază acelor 
orientări. Matricea tensorului normal e: 

N 00 
ONO 
ooN. 

Tensorul de ordinul al doilea care asociază 
fiecărei orientări câte un vector w, egal cu pro- 
dusul vectorial al unui vector w dat, prin ver- 
sorul 4, al orientării: w, =w, X “y, se numeşte 
tensorul tangențial atașat lui w; matricea lui e 
alternantă sau antisimetrică. Matricea tensorului 
tangențial e 


Gibbsianul a doi vectori a și b eun tensor de or- 
dinul al doilea care asociază fiecărei orientări v un 


vector egal cu produsul vectorului a prin produ- 
sul scalar dintre veztorul $ și versorul u, al orien- 


tării, adică vectorul a(bu,). Matricea gibbsianului e 
ab, ayb, ab, 
ab, ab, aby 
asb, ab, apy 


jaumannianul a doi vectori a şi b e un tensor de 
ordinul al doilea care asociază fiecărei orientări 
v un vector egal cu produsul vectorial al vecto- 


rului a prin produsul vectorial dintre vectorul b 
și versorul 7, al orientării, adică vectorul a (pxa,). 
Matricea jaumannianului e 


—a,by—a,b, aby a,b, 
ab, —a,b,—ab, a,b, 
a,b, ab, —a,b,— a,b. 


Starea de tensiune mecanică într'un punct dintr'un 
corp continuu (v. Tensiune 1), starea de defor- 
maţie specifică (v. Deformație specifică) și mo- 
mentele împreună cu produsele de inerție ale 
unui corp (v. Inerţie, tensor ~), ca și rezistivi- 
tatea (v.) şi susceptibilitatea electrică (v.) sau 
magnetică (v.) și, deci, permetivitatea și permea- 
bilitatea magnetică a corpurilor anisotrope (crista- 


lizate), sunt, de asemenea, tensori de ordinul al 
doilea. 


Coeficienții cari leagă între ele, într'un corp 
elastic anisotrop, tensiunile mecanice (rezistențele) 
de deformaţiile specifice, sunt componentele unui 
tensor de ordinul al patrulea, numit tensorul lui 
Hooke (v, Elasticitatea solidelor anisotrope).— 

Tensorii pot fi raportați și la sisteme de coor- 
donate oblice (rectilinii sau curbilinii). În acest caz, 
trebue deosebite componentele lor contravariante 
(v. Contravariant şi Contravariantă, componentă ~ 
de tensor) și cele covariante (v. Covarianţă și 
Covariantă, componentă ~ de tensor) și, începând 
cu tensorii de ordinul al doilea, componentele 
lor mixte, cari sunt covariante în anumiţi indici 
și contravariante în alți indici. 

Într'un spațiu afin în care nu e definită și o 
metrică, trebue deosebiți tensorii contravarianți, 
definiți prin componentele lor contravariante, de 
tensorii covarianți, definiţi prin componentele lor 
covarianțe, și de tensorii micşti, definiţi prin com- 
ponentele lor mixte. 

Tensorii pot fi definiţi și în aceste spaţii, prin 
regula după care se transformă componentele lor 
când se trece dela un sistem de coordonate la 
altul. Un tensor contravariant de ordinul m, într'un 


spațiu cu n dimensiuni, e un tensor ale cărui n” 
componente A'!':''*m, față de un sistem de 
coordonate x'(i=1, 2, 3,::,n), se transformă, la 
schimbarea sistemului de coordonate din x* în 
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k : 
xi =x} (xt, x2, xx"), în componentele sale 


AAt hm fată de noul sistem x", după regula: 
pri a e “hm 


îi da de ax Qi: 


însumarea în raport cu cei m indici iii, 


făcându-se independent, pentru fiecare indice în 
parte, dela 1 până la n. 

Un tensor covariant de ordinul m, într'un 
spațiu cu n dimensiuni, e un tensor ale cărui n™ 
componente A,;, E față de un sistem de co- 
ordonate xi, se transformă, la schimbarea sistemului 
de coordonate din x! în x" = x'*(x1,x2,x, ex”), în 
componentele sale A' kk k față de noul sis- 


tem x'*, după regula: 
A' h Rae 


N! dx" dx” dxi 

i È Qi A 1 TIE EA SR 

idein x? gx" 
insumarea în raport cu cei m indici i, is igei, 


făcându-se independent, pentru fiecare în parte, 
dela 1 până la n. 

Un tensor mixt de ordinul m, înir'un spaţiu cu 
n dimensiuni, și anume contravariant de ordinul 
p<m şi covariant de ordinul m—p, e un ten- 


sor ale cărui n” componente A"! pie pate 


faţă de un sistem de coordonate x", se transformă, 
la schimbarea sistemului de coordonate din x” în 
x= x} (x1, x, xex), în componentele sale 
A* ai o față de noul sistem x',, după 
regula: 

Ark he 


xm 
ha dx”m în da în 


ssd 
P Apughpas Am 
axt! dx" Dx? Drip xpe 


i ” ae 
în incap dx! D? 


Dx’? Daton Dx p 


Dem 
însumarea în raport cu cei m indici ip zi 
făcându-se independent, peniru fiecare indice în 
parte, dela 1 până la n. Mai sus s'a presupuscă 
primii p indici sunt contravarianți și că ultimii m — p 
sunt covarianți; indicii de cele două genuri s'ar 
putea succeda însă și în altă ordine. — 

Pentru tensorii de ordinul al doilea, v. şi Direcţii 
principale ale tensorului de ordinul al doilea, 
Cuadricele tensorului de ordinul al doilea, Cercuri 
Mohr.— Pentru a'gebra tensorilor, v. Sumă de 
tensori, Produsul a doi tensori, Produsul contrac- 
tat al unui tensor de ordinul al doilea printr'un 
vector, Produsul unui tensor printr'un scalar. — 
Pentru analiza tensorilor, v. Derivata contravariantă 
şi Derivata covariantă a componentelor intensității 
unui câmp de tensori (respectiv de vectori) şi 


.. îm ipar im s 
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Derivata de direcție a unui câmp de vectori. — 
Pentru tensorii de ordinul zero, v. și Scalar, iar 
pentru tensorii de ordinul întâiu, v. și Vector, 
Sumă de vectori, Produsul unui vector printr'un 
scalar, Produs scalar, Produs vectorial, Produs 
mixt, Flux și Integrală de linie, Divergenţă, Rotor. 

1. Tensor de curbură. V. Curbură, tensor de ~, 

=, ~ de stare de tensiune [ren3op nanpa- 
"KeHHOTO COCTOAHHA; tenseur de l'état de ten- 
sion; Spannungstensor; stress tensor; fesziltseg- 
ăllapoti tenzor]: Tensorul simetric și de ordinul 
al doilea care asociază diferitelor orientări y vec- 
tori 7, egali cu tensiunile (mecanice) din secțiu- 
nile normale pe acele orientări: 

T= Ta Cosa, +T, cosa +T, COS Gyi, 
unde ty, T, şi 7, sunt tensiunile corespunzătoare 


orientărilor axelor x, y, z ale unui sistem de coor- 
donate cartesiene, iar œ, ,, Oyy şi @,, sunt unghiu- 
rile directoare ale orientării v. V. și sub Tensiune 2. 

s. ~ metric fundamental [ocnoBHoii Merpu- 
yecKHĂ TeH3op; tenseur métrique fondamental; 
metrischer Fundamentaltensor; fundamental metric 
tensor; alapvető metrikus tenzor]: Tensor simetric 
şi de ordinul al doilea, de componente cova- 
riante g; egale cu produsele vectorilor de bază 


€;,Ep ai curbelor de coordonate ale coordona- 


telor x* şi xř ale unui sistem oarecare de coor- 
donate, într'o varietate metrică: 
Six Ck 
Vectorii de bază č; sunt vectori cari, înmulțiți 
cu diferențialele dxi ale coordonatelor, dau ele- 


mentele de arc d5? corespunzătoare 
dz; =e;dx'. 


Tensorul metric fundamental intervine în expre- 
siunea pătratului elementului de arc ds: 
n” 


Tensorul metric se utilizează și în varietățile 
pentru cari ds? nu e o formă pozitiv definită; de 
exemplu în universul relativist. V. sub Spațiu, 
Timp, Relativității, teoria ~. 

4 ~ Riemann-Christoffel; [rensop Puman- 
kpucropbeana; tenseur R.-C.; R.-C. Tensor;R.-C.'s 
tensor; R.-C. tensor]. V. sub Curbură, tensor de ~. 

s. Tensor: Sin. Tendor, Intinzător (v.). 

s. Tensorială, capacitate  [reH3opnaJlbHaa 
eMKOCTEb; capacité tensorielle; Tensorkapazităt; 
tensor capacity ; tenzorkapacităs]. Clc. î.: Mări- 
me geometrică diferită de tensor (v.) prin 
faptul că, la trecerea dela un sistem de coordo- 
nate la altul, componentele ei scalare se trans- 
formă după o regulă care se obține din regula 
de transformare a componentelor unui tensor 
(ve sub Tensor), mai împărțind fiecare termen 
aditiv care intervine în acea regulă cu valoarea 
absolută a determinantului funcțional al transfor- 


mării. Dacă x! și x" sunt coordonatele contra- 


variante ale vechiului și noului sistem de coor- 
donate, determinantul funcțional a cărui valoare 
absolută intervine în regula de transformare e 


x"! dx”? dx” 

dx! Dx! Cey Dx 

dei ni Dr de 

dx dx? dx 

da 0x29” 

| dx” dx” dx” 
Se deosebesc capacități tensoriale de ordinul 


zero (capacitate scalară), de ordinul întâiu (ca- 
pacitate vectorială), de ordinul al doilea, etc., 
după ordinul tensorului a cărui regulă de transfor- 
mare a componentelor intervine. Acestea pot 
fi componente contravariante, covariante sau 
mixte, pentru tensor și pentru capacitate. 

Capacităţile tensoriale și densităţile tensoriale 
fac parte din specia de mărimi apseudotensorilor. 

7. ~, densitate ~ [ren3opuanbHaA NN0T- 
HOCTb; densite tensorielle; Tensordichte; tensor 
density; tenzorsiiriiseg]: Mărime geometrică dife- 
rilă de tensor (v.) prin faptul că, la trecerea dela 
un sistem de coordonate la altul, componentele 
ei scalare se transformă după o regulă care se 
obține din regula de transformare a componen- 
telor unui tensor (v. sub Tensor), mai înmulțind 
fiecare termen aditiv care intervine în acea regulă 
cu valoarea absolută a determinantului funcţional 
la transformării. Dacă x* și x* sunt coordonatele 
vechiului și noului sistem de coordonate, deter- 
minantul funcțional a cărui valoare absolută inter- 
vine în regula de transformare e 


det a? De” 

| dxi òx? dx 

| x" Dx”? x" 

| | De J ME dx 
| z = : 

| dx" dx”? gr 


Se deosebesc densități tensoriale de ordinul 
zero (densitate scalară), de ordinul întâiu (den- 
sitate vectorială), de ordinul al doilea, etc., după 
ordinul tensorului a cărui regulă de transformare 
a componentelor intervine. Acestea pot fi 
componente covariante, contravariante sau mixte, 
pentru tensor și pentru densitate. 

Densităţile tensoriale și capacitățile tensoriale 
fac parte din specia de mărimi a pseudotensorilor. 

s. Tentă. Arte gr.: 1. Sin. Nuanţă (v. Nuanţă 2). 

ə». ~ [orrenoK; teinte; Maltâne, Tuschtâne; 
ţin, hue; tusszinezet]. 2. Arte gr.: Amestecul, în dife- 
rite proporții, de apă și tuş sau orice alt colorant, 
folosit pentru a exprima, prin laviu, lumina şi 
| umbra din fiecare punct al unei suprafeţe expuse 
unei surse luminoase. 
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O tentă se caracterizează prin transparența și | cipale: axa verticală a ansamblului instrumentului, 


prin intensitatea ei. Pe unitatea de suprafaţă, 
transparența și intensitatea sunt complementare. 
O tentă de o anumită transparenţă se realizează 
prin comparare cu o suprafață hașurată, în care 
raportul dintre suprafața rămasă albă, între hașuri, 
şi suprafața totală, să fie transparența cerută. 

1. Tentă sensibilă [uyBCTBHTEINbHbIĂ OTTe- 
HOK; teinte sensible; empfindlicher Farbton; sen- 
sitive tint; érzékeny szin]. Fiz.: Coloraţie obținută 
când în calea unei raze de lumină care e pola- 
rizată linear și a traversat o lamă de substanţă 
optic activă, se introduce un analizor care stinge 
radiația galbenă, pentru care ochiul are sensibi- 
litatea maximă. E o coloraţie indigo-cenușie. 

2. Tente degradate [yGpiBaroune H Hapacra- 
OUIHE OTTEHKH; teintes fondues; abgetânte Făr- 
bung; toned down tints; elszinezett festmény]. 
Arte gr.: Laviu executat printr'o continuă creștere 
sau descreştere a intensității tentei, respectiv prin 
adăugire de colorant sau de apă latenta iniţială. 

s. ~ plate [poBublii orrenok; teintes plates; 
gleichmăbige Farbe; uniform tints; egymértékű 
festmény]: Laviu executat prin suprapunere de 
tente uniforme pe suprafețe determinate. Tentele 
plate lasă vizibile liniile de egală tentă între 
două intensități, astfel încât imaginea continuității 
se poate realiza numai cu o foarte mare densi- 
tate de linii de egală tentă. 

4 Teobromină |[reoGpomun; theobromine; 
Theobromin; theobromine; theobromin]: Alcaloid 
care se extrage din semințele arborelui de ca- 
cao (Theobroma 


cacao L.). Se pre- ANC a0 CH 
zintă în cristale ma RT : 
rombice, cari su- mi N 
blimează la 290°, | ED 
solubile în apă, in- HCN == CN 


solubile în eter și 

în cloroform. Are acţiune fiziologică, fiind ?un 
diuretic important. Sin. 3-7-dimetilxantină; 3-7-di- 
metil-2-6-dihidroxipurină, V. și sub Cola. 

s. Teocină: Sin. Teofili- 
nă (v.). 

s. Teodolit |reozonur; 
théodolite; Theodolit; theo- 
dolite; teodolit, szögmérő]. 
Geod.: Instrument geodezic 
folosit pentru măsurarea pre- 
cisă a unghiurilor orizontale 3 H -tk „Ay 
şi verticale, mai ales pentru IESNAS" 
triangulațiile geodezice și ło- N 
pografice, constituit din ur- N 
mătoarele părți principale ES ~ia 
(v. fig.): luneta topografică L; i 
un cerc orizontal H, cu cercul Tandai peniru măsurat 
alidad; un cerc vertical; A Ped A aera 
un dispozitiv cu şurubu- dat; Jı) și Ja) verniere; 
rile decalare A; un trepied; K: Ks) axa de rotație a 
unul sau mai multe micro- ea Colea a IGAND 
scoape de citire; nivele și 
dispozitive auxiliare. Teodolitul funcționează res- 


axa orizontală. a .suportului lunetei de vizare, 
și axa optică a lunetei topografice. El permite 
vizarea punctului observat și citirea la microscop 
a diviziunilor unghiulare de pe cercurile vertical 
și orizontal, 

Se deosebesc teodolite sexagezimale și teo- 
dolite centezimale, după cum cercurile orizontale 
şi verticale sunt gradate în grade sexagezimale 
sau centezimale. 


Unele teodolite au cercurile cu gradiaţia vizibilă, 
folosind pentru citire microscoape exterioare; al- 
tele au cercurile gradate acoperite, folosind, în 
acest scop, un blindaj metalic care închide atât 
cercul orizontal, cât şi cercul vertical; pentru ci- 
țirea gradațiilor de pe aceste cercuri se folosește 
un sistem optic care permite citirea, cu un singur 
microscop de citire, atât a mediei gradaţiilor un- 
ghiulare orizontale a, cât și a mediei celor ver- 
ticale $B. — : 

Din punctul de vedere al gradului de precizie 
cu care se citesc diviziunile corespunzătoare un- 
ghiurilor orizontale, se deosebesc: teodolite de 
mare precizie, și anume până la 1” (gradaţia 
sexagezimală) sau 2" (gradaţia centezimală), cu 
citire directă, iar citirea estimată, până la 0,3"; 
cele mai răspândite sunt teodolitele Ta; — teodolite 
de precizie, până la 2" (sau chiar până la 5") în grada- 
ţia sexagezimală, sau diviziunea corespunzătoare în 
cea centezimală; — teodolite topografice, a căror 
precizie de citire a diviziunilor de pe cercul 
orizontal atinge 30”; — teodolite-tahimetre, cu 
o precizie de citire egală cu cea a teodolite- 
lor topografice și cari pot fi folosite și pentru 
tahimetrie. 


Din punctul de vedere al construcției și al mo- 
dului de funcţionare a cercului orizontal cu cercul 
său alidad, în raport cu infrastructura și cu supra- 
structura instrumentului, se deosebesc: teodolite 
repetitoare, numite și teodolite cu două axe, 
cari sunt construite astfel, încât cercul lor alidad, 
impreună cu cercul orizontal, să poată să se ro- 
tească în dispozitivul infrastructurii instrumentului, 
împreună sau separat, dând o mai mare mobili- 
tate de funcţionare, având două șuruburi de mici 
mişcări, una pentru limbus și cealaltă pentru ali- 
dadă; — teodolite simple, numite și teodolite cu 
o axă, cari sunt construite astfel, încât cercul lor 
alidad, împreună cu cercul orizontal, sunt legate 
rigid de infrastructura instrumentului; — teodolite 
universale, cari permit citirea unghiurilor orizon- 
tale în condițiunile și după metodele cele mai 
variate. 

Exemple de teodolite mai răspândite: 

Teodolitul T 50, construit în URSS, e un gonio- 
metru perfecționat, având caracteristicele unui 
teodolit-tahimetru și servind atât la ridicările de 
precizie, cât și la ridicările expeditive to- 
pografice; teodolitul universal pentru ridicări 
geodezice; teodolitul T 40, construit în URSS, 
pentru ridicări de precizie; teodolitul Wild, 


pectând perpendicularitatea celor trei axe prin- | construit sub tipurile T,, Ta, Tẹ pentru ridicări 
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topografice cadastrale și geodezice; teodolitul 
Zeiss, construit sub tipurile Ti, Ta, Tg și Ta, pentru 
ridicări topografice și geodezice. — Primul teo- 
dolit construit în țara noastră, tipul IPI-EG-L 49, 
e un teodolit topografic care servește la ridicări 
topografice generale; e construit din următoarele 
părți: o lunetă topografică, un cerc vertical, un 
cerc orizontal alidad, o ambază, şuruburi de 
calare, nivela lunetei, lupe de citi e a diviziunilor 
de pe cercul vertical și de pe cercul orizontal, 
dispozitive de fixare și anexele instrumentului 
(trepied, dispozitive de prindere, etc.). 

Din punctul de vedere al naturii utilizării lor, 
teodolitele se construesc cu dispozitive speciale, 
şi anume: teodolite miniere sau de mină, folosite 
în ridicările miniere; teodolite balistice, folosite 
în balistica gurilor de foc, în studiul traiectoriilor 
proiectilelor; teodolite fotogrammetrice, folosite 
în fotogrammetrie, etc. 

1 Teodolit balistic[Ganucrusecnaii reonoIruT; 
théodolite balistique; ballistisches Theodolit; balli- 
stic theodolite; ballisztikai teodolit]. V. sub Teodolit. 

2, ~ busolă [reomonnTr-komnac; thsodolite 
boussole; Theodolitkompass; compass theodolite; 
teodolit-tâjo!6)]: Teodolit echipat cu o busolă dis- 
pusă în cercul orizontal, prin intermediul căreia 
se: determină unghiurile de orientare ale alinia- 
mentelor vizate. 

a  centezimal [corennbiă reoroiriT; théo- 
dolite centesimal; Zentesimaltheodolit; centesimal 
theodolite; szăzadfokus teodolit]: Teodolit al cărui 
cerc orizontal și al cărui cerc vertical sunt divi- 
zate în grade centezimale (4009). 

4 ~ de mină (ropublă reomonur; thsodo- 
lite minier; Bergiheodolit; mine theodolite; bânya- 
teodolit]. V. sub Teodolit. 

s ~ fotogrammetric [pororpammerpruec- 
KHĂ Teo IHT; thsodolite photogrammetrique; 
photogrammstrisches Theodolit; photogrammetric 
theodolite;fotogrammetriai teodolit]. V. sub Teodolit. 

& ~ repetitor [JBYOCHhIÄ TeonoJnT; théo- 
dolite répétiteur; Repetitionstheodo!it; repetition 
theodolite; szorzó teodolit, ismétlő teodolit]: Teo- 
dolit cu axă dublă, propriu măsurătorilor de un- 
ghiuri orizontale prin metoda repetiției. V. și 
sub Teodolit. 

n% ~ sexagezimal [mecrupecaruprutbliă 
TEOANONAT; théodolite sexagesimal; sexagesimal 
Theodolit; sexagesimal theodolite; hatszögű teodo- 
lit]. V. sub Teodolit. 

8 n tahimetru ['reogounur-raxeomerp; théo- 
dolite - tach&omătre; Theodolittachymeter; theo- 
dolite tacheometer; teodolit-tachimster]: Teodolit 
expeditiv, echipat cu o lunetă stadimetrică, care 
permite și efectuarea de ridicări tahimetrice. 

9. ~ universal [yHHBepcaJIbHbIii TEOHOIIAT; 
theodolite universel; Universaltheodolit transittheo- 
dolithe, transit; univerzális teodolit]: Teodolit 
cu care se pot folosi toate metodele de măsurare 
a unghiurilor, din Topografie. 

i1% Teodolit de sondaj [TeoAonnT JIA 30H- 
uupoBanua; thsodolite de sondage; Pilotballon- 
theodolit; sounding theodolite; pilótléggömb-teo- 


dolit]. Meteor.: Teodolit folosit în sondajele de 
vânt, care se deosebește de celelalte teodolite 
prin faptul că luneta lui e frântă în unghiudrept, 
racordul între cele două părți făcându-se cu aju- 
torul unei prisme cu reflexiune totală. Luneta ocu- 
lară se rotește numai în azimut, fără a părăsi 
planul cercului orizontal (cercul azimutal), astfel 
încât ocularul rămâne totdeauna la același nivel. 
Luneta obiectiv se rotește numai în planul cercului 
vertical, pe care nu-l părăseşte. Deoarece și 
cercul vertical se roteşte în azimut, cela două 
mişcări unghiulare, în azimut și în înălțime, se 
compun astfel, încât obiectivul teodolitului poate 
urmări balonul de sondaj în orice poziție. 

Teodolitul e echipat cu becuri mascate, pentru 
iluminarea scărilor și a firelor reticulare ale obiec- 
tivului, în timpul sondajului de noapte. 

11, ~ înregistrator [peracrpipyrouuii reo- 
NONAT; theodolite enregistreur; Schre'biheodolit; 
registering theodolite; regisztráló teodolit]: Va- 
rietate de teodolit de sondaj, cu înregistrare folo- 
sită în sondajul cu două teodolite. La uneleteodolite, 
cele două cercuri antrenează în mișcarea lor benzile 
divizate și numerotate ale unui contor acţionat ma- 
nual sau electric în momentul citirilor. Valorile 
unghiurilor se înscriu pe o bandă de hârtie. La 
alte tipuri, înregistrarea se face prin înțepare pe 
o diagramă circulară, divizată radial după azi- 
muturi, și în care cercurile concentrice succesive 
corespund unghiurilor de înălțime. Mișcarea stilului 
de înregistrare compune mișcările celor două 
cercuri de orientare ale teodolitului. 

12, Teofilină (reopunun; tsophylline; Theo- 
phyllin; theophylline; teofillin]. Ind. chim.: 1,3-di- 
metilxantină, isomer al teobrominei, care se gă- 


| seşte în stare naturală, în 


cantități mici, alături de H;C—N—C=0O H 
cofeină, în frunzele de 6-A j 
ceaiu. Se prezintă sub for- O=C C—N N 
mă de cristale aciculare, „EH 
incolore, sau de pulbere H ,C—N—C —N r 


cristalină, inodoră, cu gust 
amar, cu p. î. 264°, puțin solubilă în apă rece, 
în alcool și în eter, solubilă în apă fierbinte (cu 
reacție neutră), ușor solubilă în apă alcalinizată. 
Se obține sintetic, fie din acid uric, fie din di- 
metilureea simetrică, prin condensare cu ester 
cian-acețic. Se întrebuințează în medicină, fiind 
un diuretic puternic. Se fo'osesc și unele săruri 
de teofilină, ca: teofilina sodică, teofilina aceto- 
sodică, teofilina sodio-salicilică, eufilina, etc. Sin. 
Teocină, 

15. Teoremă |[reopema; théorème; Lehrsatz, 
Theorem; theorem; tetel, teorema]. Mat.: Pro- 
poziție deductibilă din altele, presupuse va- 
labile, — în particular, dintr'un sistem de axiome 
sau din sistemul legi'or unui domeniu de cercetare. 

Există anumite teoreme generale, cari sunt echi- 
valente cu anumite axiome, respectiv legi, în 
sensul că aceste axiome ar putea fi înlocuite, în 
sistemul axiomelor sau al legilor unei științe, prin 
teoremele respective. Astfel de propoziții pot fi 


| deci axiome, respectiv legi în anumite sisteme, 


și teoreme în altele. În Geometria euclidiană, de | 


exemplu, rezultă din axioma paralelelor (şi din 
celelalte axiome) teorema că suma unghiurilor 
unui triunghiu rectiliniu e egală cu două drepte, 
iar dacă se admite ca axiomă că suma unghiu- 
rilor unui triunghiu rectiliniu e egală cu două 
drepte, propoziția despre paralele rezultă din ea 
(şi din celelalte axiome) ca simplă teoremă. 

Pe măsură ce Ştiinţele înaintează, se descoper 
legi din ce în ce mai generale, din cari vechile 
„legi“ reprezintă simple teoreme. „Legea“ lui 
Coulomb, de exemplu, reprezintă cea mai ge- 
nerală legătură referitoare la sarcinile și câmpu- 
rile electrice, cunoscută în timpul descoperirii ei; 
a este, însă, astăzi, o simplă teoremă, care re- 
zultă, în cazul câmpurilor electrostatice, din legile 
fluxului electric și inducției electromagnetice. 
„Legile“ cari au astăzi situația de teoreme sunt 
prezentate, în acest Lexicon, între ghilimete. — 

Numărul teoremelor științelor folosite în tehnică 
e foarte mare. — 

Teoreme de Aritmetică, Algebră, Analiză mate- 
matică și Calculul probabilităților: 


1, Teoremă de unicitate [reopema epnnc- 
TBeHHOCTA; théorème d'unicite; Eindeutigkeitsatz; 
theorem of unicity; egyertelmiisegi tétel]: Teore- 
mă prin care se demapstrează că, în anumite 
«condițiuni, dacă o problemă admite o soluţie, 
această soluţie este unică. În Analiza matematică, 
de exemplu, există teoreme de unicitate a 
soluţiilor sistemelor de ecuații diferențiale sau 
cu derivate parţiale, după ce s'a probat în pre- 
alabi! existenţa acestor soluții. 

2, ~ lui Abel [reopema Aena; théorème 
d'A.; A.' scher Satz; A.'s theorem; A. tétele]. 1.: 
Fiind dată seria întreagă 


P (x)= Va 
n=0 
dacă, pentru o valoare x= xya variabilei și pentru 
toate valorile întregi și pozitive ale lui n 
la, x" <%, 
M fiind un număr pozitiv oarecare dat, seria P (x) 


e absolut convergentă pentru toate valorile lui x 
pentru cari |x |< | x,|. — 2. O serie întreagă. 


œ 
P (x)= >È ap 

n=0 
convergentă într'un punct x, de pe cercul său 
de convergenţă, e o funcțiune continuă de-a-lun- 
gul razei care trece prin acest punct, incluziv 
însuși punctul. — 3. Fiind dată o funcţiune rațio- 
nală oarecare R (x,y) de ordinul n, suma valo- 
rilor unei integrale eliptice de specia întâi, ale 
căror limite inferioare sunt n puncte date după 
voie pe suprafața lui Riemann corespunzătoare 
lui R (x, y), şi ale căror limite superioare sunt n 
puncte pe aceeași suprafață, în cari R (x, y) 
primește aceeași valoare arbitrară A,e o constan- 
1ă independentă de coeficienţii funcţiunii. — 4. 
Ecuațiile de gradul al cincilea, în general, nu 
se pot rezolva prin radicali. 
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s ~ lui Bayes [reopema Baiica; théorème 
de B.; B.'scher Satz; B.'s theorem; B. tétele]: Dacă 
un eveniment E poate fi produs de m cauze U,, 
Us, Um. cu probabilitățile p, p":,Pm, ştiind că 
evenimentul E s'a produs, probabilitatea ca el 
să fie produs de cauza U; e egală cu 

Bia. a, 
Pit pe Pm 

4 ~ lui Bienaymé-Cebişev. V. Bienaymé- 
Cebișev, teorema lui ~. 
lui Bolzano-Weierstrass. 
Weierstrass, teorema lui ~. 

s ~ lui Cauchy [reopema Konm; théorème 
deC.; C.'scher Satz; C.'s theorem; C. tétele]: 1. Dacă 
ọ (x) e o funcțiune pozitivă pentru x > a, care 
tinde către zero când x tinde către infinit, seria 
e (a) +o (a+1)+ =y (a+n)+ e convergentă da- 


y(x) dx tinde către o limită, și 


V. Bolzano- 


5. ~ 


s l 

că integrala f 
41-a 
e divergentă în cazul contrar. — 2. V. Cauchy, 
teorema fundamentală a lui =. — 3. Fie o serie 


+œ 
n” 
Q (x)= £ ax, 
n=- 
convergentă intr'o coroană formată de două 
cercuri concentrice cu centrul în origine și cu raze 
R şi R' (R> R'); fie p un număr pozitiv cuprins 
între R' şi R, și fie M o limită superioară a lui 
|Q (x)| de-a - lungul cercului cu centrul în origine 
şi cu raza p. În acest caz, 


la, |= d (2=0,£1,%2,--). 
P 


7. ~ lui Cauchy-Hadamard [reopema Komm- 
Tanamap; théorème de C.-H.; C.-H. 'scher Satz; 
C.-H.'s theorem; C.-H. tétele]: Raza cercului de 
convergenţă al unei serii întregi 


Pa) Ñ GE 


n=0 
1 E 
e egală cu x unde A e cea mai mare dintre li- 


mitele şirului |a, |, | Vasl, | Yas |r| Vanl- 

5 ~ lui Cramer [reopema Hpamepa; théo- 
rème de C.; C.'scher Satz; C.'s theorem; C. tétele]: 
Dacă variabila aleatorie Z = X + Y, unde X și Y sunt 
două variabile aleatorii independente, urmează 
legsa normală a lui Gauss-Laplace, f ecare dintre 
variabilele X și Y urmează legea lui Gauss-La- 
place. (V. Legea normală a lui Gauss-Laplace). 

ș. ~ lui d'Alembert! [reopema J|'AnamGepa; 
théorème de d'A;; d'A.' scher Satz; d'A.'s theo- 
rem; d'A. tétele]: Orice ecuaţie algebrică are cel 
puțin o rădăcină. 

10, ~ lui Descartes [reopema /lexapra; théo- 
rème deD.;D.' scher Satz; D.'s theorem; D. tétele}: 
Numărul rădăcinilor pozitive ale unei ecuaţii alge- 
brice e cel mult egal cu numărul variațiilor primului 
membru al ecuației, sau diferă de acesta cu 
număr par. 
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1. Teorema lui Euler [reopema Dănepa; thé- 
or&me d'E.; E.'scher Satz; E.'s theorem; E. tétele]: 
1. Dacă v, m și f reprezintă numărul vârfurilor, al 
muchiilor și al feţelor unui poliedru convex, 
v+f=m+2.— 2. Picioarele medianelor, picioarele 
înălțimilor şi punctele situate la jumătatea distanțelor 
dintre vârfuri și ortocentrul unui triunghiu sunt pe 
un același cerc (cercul celor nouă puncte). — 
3. Dacă F (x, y)e o funcţiune omogenă de 
ordinul m, adică dacă F (tx, ty) =t” F (x, y), avem 
F ,x+F,y=mF,F fiind derivata lui F în raport cu 
x, iar jas fiind derivata în raport cu y. 


2. ~ lui Fermat. V. Fermat, ultima teoremă 
a lui ~. 

3. ~ lui Fuchs [reopema (Pyaca; théorème 
de F.; F.'scher Satz; F.'s theorem; F. tétele]: Pentru 


ca o ecuație diferențială lineară 
d"y d'y 
d aT. 
să aibă, în domeniul unui punct singular a,n 
integrale distincte, regulate, e necesar și suficient 


n—i 


$ IE ae 
ca coeficientul p; al derivatei E 


d 
+o A+ Pai kPa =O 


să fie de 


p (x-a) 


(x—a)' 

în domeniul punctului a. 

4. ~ lui Gauss. V. Gauss, teorema lui ~. 

sæ ~ lui Green. V. Green, teorema lui ~. 

e ~ lui Guldin. V. Guldin, teoremele lui ~. 

7. ~ lui Harnack [reopema Tapnara; théo- 
rème de H. ; H.'scher Satz; H.'s theorem; H. tétele]: 
Fie +; (x,y) un șir de funcțiuni armonice într'un 
domeniu finit D, limitat de un contur C. Dacă seria 
Eu; (x,y) e uniform convergentă pe conturul C, 
ea e uniform convergentă în domeniul D. 

& ~ lui Hôpital. V. Regula lui Hôpital. 

9. ~ lui Kirchhoff. V. Formula lui Kirchhoff. 

1% ~ iui Laurent [Teorema Jlopena; théorème 
de L.;L'. scher Satz; L.'s theorem; L. tétele]: O func- 
țiune olomorfă într'o coroană cuprinsă între două 
cercuri concentrice cu centrul în origine se poate 


forma p, (x—a) fiind o funcțiune olomorfă 


pune, în această regiune, sub forma P(x)+P, (1), 


P, respectiv P,, fiind serii întregi de x, respectiv 
1 

de = 
1u. ~ lui Liouville [reopema JlayBannia; théo- 

rème de L.; L'. scher Satz; L.'s theorem; L. tétele]: 

Orice funcțiune întreagă al cărei modul e mai 

mic decât un număr dat M se reduce lao con- 

stantă. 

12. ~ lui Mittag-Leffler [reopema Murrar- 
Jlepbunepa; théorème de M.-L.; M.-L!. scher Satz; 
M.-L.'s theorem; M.-L. tétele]: Fiind dat un șir ilimi- 
tat de valori izolate: dy, az,:sapr:, e totdeauna 
posibil să se construiască o funcţiune analitică 


uniformă F (x), care să nu aibă alte singularități decât 
valorile date—și astfel încât diferența 


3 A (î=1, 2r) 


1 
să fie olomorfă în domeniul punctului ai, G,( 7) 
i 
fiind 
1 A A; 
c (eta) aa; (aa: pa 
(4; fiind constante). 

13, ~ lui Morera [reopema Mopepa; théorème 
de M.;M'. scher Satz; M.'s theorem; M. tétele]: O func- 
țiune continuă de variabila complexă z, care are 
proprietatea că fc f (z) dz=0 pentru orice contur 
C cuprins într'un domeniu D, are o derivată în 
orice punct al domeniului D. 

1. ~ lui Pappus: Sin. Teorema lui Guldin. V. 
Guldin, teoremele lui ~. 

15 ~ lui Picard [revpema Ilnkapma; théo- 
rème de P.; P'. scher Satz; P.'s theorem; P. tétele]: În 
vecinătatea unui punct singular izolat, o funcțiune 
uniformă ia de o infinitate de ori orice valoare, 
exceptând, poate, cel mult două valori. 

15. ~ lui Rolle [reopema Poma; théorème 
de R.; R'. scher Satz; R.'s theorem; R. tétele]: Fie a 
şi b două rădăcini ale etuației f (x)=0. Dacă f (x) 
e o funcțiune continuă, care are o derivată 
în intervalul (a, b), ecuația f' (x)=0 (unde f' (x) 
e derivata lui f(x) în raport cu x) are cel puțir 
o rădăcină cuprinsă între ași b. 

17, ~ lui Stokes. V. Formula lui Stokes. 

18, ~ lui Vaschy [reopema Baun; théorème 
dev.; V.'scher Satz; V.'stheorem; V.tetele]: Vectorul 
câmp G al oricărui câmp de vectori a cărui di- 
vergență nu se extinde până la infinit se poate 
descompune într'un singur fel în suma dintre 
vectorii câmp Gp și Gs a două câmpuri, dintre 
cari primul e un câmp potențial și cel de al doilea 
un câmp solenoidal: 


G=G,+G;; 
divergența lui e deci egală cu divergenţa vecto- 
rului câmp potențial, iar rotorul lui e egal cu ro- 
torul vectorului câmp solenoidal: 

div G= div Gpirot Gp =0 

rot G=rot G;; div G,=0. 

19. ~ lui Weiersirass [reopema Beiiepcrpa- 
cca; théorème de W.; W. 'scher Satz; W.'s theorem; 
W. tstele]; 1. Dacă o funcțiune f (P) e definită 
pe o mulțime de puncte M, mărginită și închisă, 
și dacă e continuă în orice punct al mulţimii M, 


există cel puţin două puncte P, și Pa, astfel încât 
HPSKP)HP,), 


oricare ar fi punctul P din M. Eventual punctele 
Pı şi P, pot coincide. Teorema arată că o func- 
țiune continuă își atinge valorile maxime şi minime 
dacă e definită pe o mulţime mărginită şi închisă. 
În general, dacă o funcţiune f(P) e definită pe e 


mulțime oarecare de puncte, nu se poate afirma 
că-și atinge maximul sau minimul în vreun punct 
al acestei mulțimi. De exemplu, funcțiunea 
> = (1 — x) sin n, definită în intervalul deschis 
0<x<1, 1a în acest interval toate valorile cuprinse 
între—1 şi +1, fără să poată atinge valorile 
—1sau +1. Teorema lui Weierstrass precizează 
condițiunile în cari o funcțiune își atinge efectiv 
maximul și minimul. Dacă funcțiunea nu e continuă, 
se poate să nu atingă aceste valori, chiar dacă do- 
meniul său de definiţie e mărginit şi închis. — 
2. Dacă o funcţiune f(x) e finită într'un in- 
terval (a, b), (a<b), există cel puțin un punct 
x=E în acest interval, astfel că în intervalul 
(Ẹ—s, Ẹ+e), s fiind un număr pozitiv oricât de 
mic, limita superioară M a funcţiunii e aceeași 
ca în intervalul primitiv. — 3. Dacă există un șir 
de numere pozitive as, ag ,á„, astfel încât, 
oricare ar fi poziția variabilei x într'un domeniu A, 


avem if (x)|<ap (n=1, 2---), şi dacă seria a, 
e convergentă, seria Eix) e absolut și uniform 
1 


convergentă în interiorul domeniului A. — 4. O 
serie de funcțiuni olomorfe, uniform convergentă 
într'o anumită regiune, definește o funcțiune olo- 


0, 
morfă în acea regiune. — 5. Dacă seria Su), 
420 


“= p aix"; (i=0, 1e u—1), e uni- 
n=- 

form convergentă de-a-lungul unui cerc|x|=g, 

p fiind un număr oarecare cuprins între R și R' [unde 

R şi R', (R>R'), sunt razele cercurilor concentrice 

între cari sunt convergente seriile 4,(x)], seriile 


unde 


[= să 
Lan 201,2...) 
i=0 


ke] ke] 
sunt convergente; seria p Ap”, unde Au= Ya 
n=—00 1=0 je 
e convergentă în aceeaşi coroană; prin urmare, 
e absolut convergentă, iar 
+ 
pe B Ha". 
+=0 n=- 
Teorema poate fi generalizată pentru seriile 
întregi de mai multe variabile. — 6. Fiind dat 
un șir limitat de valori a,, dara, izolate, e 
totdeauna posibil să se construiască o funcțiune 
întreagă care să admită aceste valori ca zerouri. 
Funcțiunea e dată de 


[2 23 
t(a)= eWari(1 a 1 
1 a, 
g(x) fiind o funcțiune întreagă arbiirară, iar 
BEAR E ec [EX 
s(0= 2 +a(2) x E) S 


1, Teorema lui Wilson [reopema Buncona; 
théorème de W.; W. 'scher Satz; W.'s theorem; W. 
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tetele:] Dacăpe un număr prim, suma 1.2.3-::(p—1)+ 
e totdeauna divizibilă cu p. 

2. ~ reziduurilor. V. Reziduurilor, teorema ~. 

3. ~ transformării lui Laplace [Teopema npeo- 
GpasoBanue Jlannaca; théorème de la transfor- 
mation de L.; Satz der L.'schen Transformation; theo- 
rem of L.'stransformation; L. transzformációk tstele].. 
V. sub Transformare Laplace.— 

Teoreme de Geometrie: 

4 Teorema bisectoarelor [reopema Gncek- - 
"pucc; théorème des bissectrices; Satz der Hai- 
bierenden; bissector theorem; szâgtelezâk tétele]: 
Bisectoarele interioară şi exterioară ale unui unghiw 
într'un triunghiu intersectează laturaopusă în puncte 
cari formează, împreună cu extremitățile laturii, 
o diviziune armonică. 

s ~ celor trei perpendiculare [reopema 

Tpex nepnenpukynap; théorème des trois per- 
pendiculaires; Satz der drei Senkrechten; theorem: 
of the three perpendiculars; három merőlegesek 
tétele]: Dacă se duce printr'un punct P o dreaptă 
care intersectează un plan într'un punct P', iar 
prin P' o perpendiculară pe proiecția dreptei pe 
plan, ea e perpendiculară și pe dreapta dusă 
prin P. 
s. ~ lui Carnot [reopema HapHo; théorème 
de C.; C.'scher Satz; C.'s theorem; C. tétele]: Dacă 
o transversală intersectează laturile unui poligon 
plan, fiecare latură e împărțită în două segmente. 
Produsul tuturor segmentelor cari nu au extre- 
mități comune e egal cu produsul tuturor celor- 
lalte segmente. 

7. ~ lui Ceva [reopema Hessa; théorème 
de C.; C.'scher Satz; C.'s theorem; C. tétele]: Trei 
drepte concurente în vârfurile unui triunghiu de- 
termină pe laturi șase segmente, astfel că pro- 
dusul a trei segmente cari nu au extremităţi co- 
mune e egal cu produsul celorlalte trei seg- 
mente. 

s. ~ lui Chasles [reopema Hacia; théorème 
de Ch.; Ch.'scher Satz; Ch.'s theorem; Ch. tétele]: 
1. Fie o elipsă și o hiperbolă, omofocale, cari 
trec printr'un punct N. Dacă, printr'un punct M 
de pe ramura de hiperbolă care trece prin N, 
se duc cele două tangente MA și MB la elipsă, 
diferența arcelor NA—NB e egală cu diferența 
tangentelor MA—MB. — 2. Orice spirală poate 
fi obţinută prin proiecția, pe un plan perpendi- 
cular pe axă, a intersecţiunii unui elicoid normal, 
cu o suprafaţă de rotație oarecare, având aceeași 
axă cu elicoidul. 

9. ~ lui Desargues [reopema [/lesapra;theo- 
rème de D.; D.'scher Satz; D.'s theorem; D. tétele]: 
1. Dacă dreptele cari unesc vârfurile A și A', 
B şi B', C şi C' a două triunghiuri ABC, A'B'C" 
dintr'un același plan, trec printr'un acelaşi punct, 
laturile opuse se intersectează în trei puncte 
colineare, și reciproc. — 2. Când o transversală 
intersectează o elipsă și un patrulater înscris în 
elipsă, ea determină pe elipsă două puncte, ast- 
fe| încât raportul produselor distanțelor dela unul 
dintre ele la perechea de puncte de intersec- 
țiune a transversalei cu laturile opuse ale patru- 
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laterului e egal cu raportul produselor distanțelor 
dela cel de al doilea punct la aceeași pereche 
de puncte de intersecţiune ale transversalei cu 
laturile opuse ale patrulaterului. 

1, Teorema lui Dupin [Teopema /|ronn na; théo- 
rème de D.; D.'scher Satz; D.'s theorem; D. tétele]: 
„Fiind date trei familii de suprafețe cari formează 
un sistem triplu ortogonal, intersecţiunea a două 
suprafețe din familii diferite e o linie de curbură 
a fiecăreia dintre ele. 

2 ~ lui Euler [reopema Diinepa; théorème 
d'E.; E.'scher Satz; E.'s theorem; E. tétele]. V. sub 
Suprafață 2. 

s ~ lui Feuerbach [reopema PeiiepGaxa; 
théorème de F.; F.'scher Satz; F.'s theorem; F. té- 
tele]: Cercul celor nouă puncte (v.) al unui 
triunghiu e tangent cercului înscris și celor trei 
cercuri exînscrise. 


« ~lui Guillery [Teopema Tionnepa; théo- 
rème de G.; G.'scher Satz; G.'s theorem; G. tétele]: 
Proiecția unei elice prin drepte frontale, pe orice 
plan de capăt, e o cicloidă. 

& ~ lui Halley [reopema Trannies; théorème 
de H.; H.'scher Satz; H.'s theorem; H. tétele]: Pro- 
iecția stereografică a loxodromei pe planul ecua- 
torului e o spirală logaritmică. 

e ~ lui Joachimsthal [reopema Hoaxum- 
cTaJla; théorème de J.; ].'scher Satz; J.'s theorem; 
J. tétele]: Pentru ca o curbă plană sau sferică pe o 
suprafaţă să fie o linie de curbură a acestei supra- 
fețe, e necesar și suficient ca planul, respectiv 
sfera, să fie intersectate de suprafață sub un 
unghiu constant. 

3 ~ lui Jordan [reopema Kopana; théo- 
rème de J.; J.'scher Satz; J.'s theorem; J. tétele]: 
Fiind dată o curbă Jordan (v.), mulțimea punc- 
telor din plan cari nu-i aparțin e suma a două 
domenii, a căror frontieră e curba Jordan dată. 

s. ~ lui Mac Laurin [reopema Manknopena; 
théorème de Mac L.; Mac L.'scher Satz; Mac L.'s 
theorem; Mak L. tétele]: Înfășurătoarea uneia 
dintre laturile unui unghiu drept, al cărui vârf 
se mişcă pe un cerc dat, în timp ce cealaltă la- 
tură trece prinir'un punct fix, e o elipsă sau o 
hiperbolă, după cum punctul fix e situat în in- 
teriorul sau în exteriorul cercului. 

9. ~ lui Menelaus [reopema Meneuaa;theo- 
rème de M.;M.'scher Satz; M.'s theorem; M. tétele]: 
Orice transversală a unui triunghiu determină pe 
laturile lui șase segmente, astfel încât produsul 
a trei segmente cari nu au extremități comune 
e egal cu produsul celorlalte segmente. 

„0, ~ lui Meusnier [reopema Mennepa; théo- 
rème deM.; M.'scher Satz; M.'stheorem; M. tétele]: 
Centrul de curbură al curbei obținute intersec- 
tând o suprafață printr'un plan oarecare, care 


trece printr'o tangentă MT în punctul M de | 


unei a treia, se intersectează după două curbe 
plane. 

12, ~ lui Noether [reopema Herepa; théo- 
rème de N.; N.'scher Satz; N.'s theorem; N. tétele]. 
V. sub Suprafață 2. 

13 ~ lui Olivier [reopema OnnBnepa; théo- 
rème d'O.; O.'scher Satz; O.'s theorem; O. tétele]: 
1. La desfășurarea unei suprafeţe curbe, punctul 
de inflexiune al transformatei unei secţiuni plane 
e situat pe generatoarea de contact a unui plan 
care e, totodată, tangent la suprafața dată și 
perpendicular pe planul secant. — 2. Secţiunea 
determinată într'un tor parabolic de un plan bi- 
tangent se compune din două parabole identice. 
— 3, Intersecțiunea unui elicoid normal cu un 
cilindru de rotație, astfel situate, încât una dintre 
generatoarele cilindrului să coincidă cu axa 
elicoidului, e o elice care are pasul egal cu 
jumătatea pasului elicoidului. 


14. ~ lui Pascal [reopema Iackana; théo- 
rème de P.; P.'scher Satz; P.'s theorem; P. tétele]: 
Cele trei puncte de intersecţiune ale laturilor 
opuse ale unui hexagon înscris într'o conică sunt 
colineare. 

15 ~ lui Pitagora. V. Pitagora, teorema lui ~. 

16. ~ lui Poncelet [Teopema Iloncnera; théo- 
rème de P.; P.'scher Satz; P.'s theorem; P. tétele]: 
Fiind date două conice, nu există, în general, 
un poligon înscris în una dintre ele şi circum- 
scris celeilalte; dacă există unul, există o infini- 
tate cu acelaşi număr de laturi. 

13, ~ lui Ptolomeu [reopema Ilronomea; théo- 
rème de P.; P.'scher Satz; P.'s theorem; P. tétele]: 
Într'un patrulater inscriptibil, produsul diagonale- 
lor e egal cu suma produselor laturilor opuse. 

18. ~ lui Simpson [reopema Cumcona; théo- 
rème de $.; S.'scher Satz; S.'s theorem; S. tétele]: 
Locul geometric al punctelor unui plan, ale căror 
proiecții pe laturile unui triunghiu sunt colineare, 
e cercul circumscris triunghiului 

19. ~ lui Steiner [reopema IHI reñsepa; théo- 
rème de $.; S.'scher Satz; S.'s theorem; S. tétele]: 
Două cuadrice riglate cari au în comun două 
generatoare ale aceluiaşi sistem se mai inter- 
sectează după alte două generatoare ale celui- 
lalt sistem. 

20, ~ lui Tales [reopema Tajecca; théorème 
de T.; T.'scher Satz; T.'s theorem; T. tétele]: O para- 
lelă cu una dintre laturile unui iriunghiu le împarte 
pe celelalte două în părți proporționale. 

2. ~ medianelor [reopema menman; théo- 
rème des médianes; Satz der Mittellinie der Drei- 
ecken; theorem of the medians; felezõegyenesek 
tétele]: 1. Suma pătratelor a două laturi ale unui 
triunghiu e egală cu dublul sumei dintre pătratele 
medianei cuprinse între aceste laturi şi jumătatea 
pătratului laturii a treia. — 2. Diferenţa pătratelor a 


pe acea suprafață, e proiecția pe acel plan a | două laturi ale unui triunghiu e egală cu dublul 
centrului de curbură al secțiunii care trece prin | produsului dintre latura a treia și proiecția pe ea 


normala la suprafață și prin tangenta MT. 
1 ~ lui Monge [reopema Mona; théo- 


rème de M.; M.'scher Satz; M.'s theorem; M. tétele]: | 


a medianei corespunzătoare. — 
Teoreme de Mecanică, de Fizică și Chimie: 
>>. Teorema acțiunii maselor. V. Acţiunii, legea ~ 


Două suprafețe de gradul al doilea, circumscrise | maselor. 


1 Teoremaariilor corespondente |reopema co- 
OTBECTBYIOMUHX NNomanei; théorème des aires 
correspondantes; Satz der gleichnamigen Flächen; 
theorem of correspondent surfaces; vonatkozo- 
felületek tétele]: Sarcinile electrice adevărate 
ale celor două arii pe cari un același tub de 
flux electric le determină pe două conductoare 
omogene în regim electrostatic sunt egale și 
de nume contrare. 

s. ~ capacităților echivalente [reopema 93KBH- 
BaJIEHTHbX EMKOCTeii; théorème des capacités 
équivalentes; Satz der ăquivalenten Kapazitäten; 
theorem of equivalent ‘capacities; egyenértékü 
kapacitások tétele]: 1. Valoarea reciprocă a capa- 
cității echivalente a n condensatoare legate în 
serie e egală cu suma valorilor reciproce ale 
capacităților condensatoarelor: 


— 2. Capacitatea echivalentă a n condensatoare 
legate în paralel e egală cu suma capacităţilor 
condensatoarelor: 

n 

C, = Yi C;. 
izi 
Teoremele sunt valabile numai când condensa- 

toarele sunt complete (nu trec linii de câmp 
direct între armaturile cari aparțin unor con- 
densatoare diferite). 


3. ~ compensației [reopema omnencanuii; 
théorème de la compensation; Ausgleichsatz; com- 
pensation theorem; kiegyenlitesi tétel]: Dacă, într'o 
ramură a unei rețele electrice lineare, se conectează 
o impedanţă AZ, variaţia curentului electric în orice 
altă ramură a rețelei e egală cu variația care ar 


fi produsă de o tensiune de compensație —/ A sa 
aplicată în ramura modificată, Z fiind curentul prin 
această ramură după conectarea impedanței A Z. 


4. densității de volum a forței în câmpul 
electrostatic [reopema 0GbeMHoi NNOTHOCTA 
CHJIbI B B/JIeKTPOCTATHYUECKOM NONE; théorème 
de la densité en volume de la force dans le 
champ électrostatique; Satz der Volumendichte 
der Kraft in elektrostatischen Felde; iheorem of 
volume density of the force in the electro- 
static field; erő térfogat sűrüségének az elektro- 
statikus mezőben való tétele]: Densitatea de volum f 
a forței care se exercită, într'un câmp electro- 
static fără suprafețe de discontinuitate, asupra 
unui corp, e dată de expresiunea (în formă clasică): 


ds ) 
dz" 


în care E e intensitatea câmpului electrostatic, p e 
densitatea de sarcină electrică adevărată, s e 
permetivitatea corpului și t e densitatea lui de 
masă. Primul termen reprezintă densitatea de 
forță care se exercită asupra corpului datorită 


=- E -= 
f =pE- ip grad 8+ arad (2 
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faptului că e încărcat cu sarcină electrică ade- 
vărată; al doilea termen reprezintă densitatea 
de forță care se exercită asupra părților corpului 
în cari permetivitatea variază din loc în loc, iar 
ultimul termen reprezintă densitatea de forță 
conservativă care se exercită asupra părților corpu- 
lui în cari permetivitatea depinde de densitatea 
de masă. — Pentru un dielectric uniform și a 
cărui permetivitate nu depinde de densitatea 
lui de masă, grad s=0 și de-o, şi deci f =pE. 

& ~ energiei electromagnetice [reopema 
DNeKTPOMarHHTHOĂ əHeprHÄ; théorème de 
l'énergie slectromagnetique; Satz der elektro- 
magnetischen Energie; electromagnetic energy 
theorem; elektromagnetikus energia tétele]: Con- 
form principiului de conservare a energiei (v.), 
suma dintre energia care se transformă, în 
unitatea de timp, într'un volum V, din forma con- 
siderată în alte forme, creșterea în unitatea de 
timp a energiei din volumul V, și fluxul de energie 
de forma considerată prin suprafața frontieră E a 
volumului V e nulă: 


(1) fpav ră f wavs f SdẸ =0, 
y V z 


p fiind energia din unitatea de volum ` care 
se transformă în unitatea de timp, w densitatea 
de volum a energiei în volumul V, iar S, vec- 
torul densităţii curentului de energie prin supra- 
fața frontieră E a volumului V. 

În cazul când forma de energie considerată 
e cea electromagnetică, se obţine din legile 
fenomenelor electromagnetice următoarea relaţie, 
în unități de măsură neraționalizate: 


(2) 
foray + f av tp fear +E xas-o, 


care exprimă teorema energiei electromagnetice. 


Primul termen al acestei relații, în care G 
e densitatea curentului electric de conducție, 
iar E e intensitatea câmpului electric, reprezintă 
energia electromagnetică transformată, în unitatea 
de timp, în energie interioară a corpurilor din 
volumul V., Ținând seamă că E=p G-E; unde 
p e rezistivitatea conductoarelor din volumul V, 
iar E, e intensitatea câmpului electric imprimat, 
se obține 


fõEav = fecav - |GE av. 
V V V 


Primul termen din membrul al doilea reprezintă 
energia electromagnetică ce se transformă ire- 
versibil, prin efect electrocaloric, iar al doilea, 
energia care se transformă reversibil, prin efec- 
tele Peltier, Thomson și electrochimice, în energie 
interioară (sau din energie interioară) a conduc- 
toarelor din volumul V. 
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În cel de al doileatermen al relaţiei (2), L (v) 
reprezintă lucrul mecanic efectuat de forţele 
electrice şi magnetice cari se exercită asupra 
corpurilor din volumul V, în unitatea de timp și 
pe unitatea de volum; el depinde de vitesa v 
a corpurilor în raport cu sistemele de referință 
inerțiale alese, fiind nul pentru v=0. 

Termenul al treilea reprezintă vitesa de variație 
a energiei electromagnetice libere din volumul V, 
dacă se face abstracțiune de corpurile feroelec- 
trice și feromagnetice și de cele cu istereză 
vâscoasă, cari depășesc cadrul teoriilor fenome- 
nologice și se consideră că variația energiei se 
face isoterm din punctul de vedere termodina- 
mic. În acest caz, diferenţiala densității de volum 
a energiei are expresiunea: i 
_ EdD+HdB, 
încare E e intensitatea câmpului electric, H e in- 
tensitatea câmpului magnetic, D e inducția elec- 
trică şi B e inducția magnetică. 

Dacă inducţiile electrică și magnetică depind, 
in particular, linear și omogen, de intensitățile 
câmpurilor electric şi magnetic, adică dacă 
D=sEşi B=p H, e şi p fiind constanți la tem- 
peratură constantă, se obține: 

ED HB 

Sa 8r 

unde w, respectiv w, reprezintă energia liberă 
electrică, respectiv magnetică, la temperatură 
constantă. 

Ultimul termen al relației (2) reprezintă curentul 
de energie care străbate suprafața frontieră X 
a volumului V. Rezultă că energia electromag- 
nelică ce iese, în unitatea de timp, prin supra- 
fața frontieră E a volumului V, e egală cu 


w=wtw = 


fe a 
i dy, unde 
X _EXH 


i) 
4r 


e vectorul lui Poynting. 

1, Teorema forțelor lagrangiene în electromag- 
netism [reopema JIarpaHKEBhbIX CUI B DINEKTPO- 
MarHerH3Me; théorème des forces lagrangiennes; 
Satz der Lagrangekrăften; Lagrange forces theorem; 
Lagrange erâk tétele]: 1. Forța lagrangiană (v.) Q; 
care se exercită asupra unui corp în câmpul 
electric e egală cu derivata parţială a energiei 
electrice W, în raport cu coordonata lagrangiană 
corespunzătoare q;, dacă deplasarea virtuală cores- 
punzătoare se face la potențial constant, și e 
egală cu aceeași derivată, însă cu semn schimbat, 
dacă deplasarea virtuală se face la sarcină elec- 

“irică adevărată constantă: 


Q 0W, 0W, 
A ( et m tei» ( da; ) Me 


— 2. Forţa lagrangiană (v.) Q; care se exercită 
asupra unui corp în câmpul magnetic e egală cu 
derivata parţială a energiei magneiice W,, în 
raport cu coordonata lagrangiană  corespun- 
zătoare 4;, dacă deplasarea virtuală corespunză- 
toare se face la curentconstant, șie egalăcu aceeași 
derivată parţială cu semn schimbat, dacă depla- 
sarea virtuală se face la flux magnetic constant: 


a W n al n i 
aii ( da; fan ( 04; e=const 


2, ~ impulsului. V. Impulsului, teorema ~. 

s ~ lucrului mecanic minim. V. Lucrului, 
teorema ~ mecanic minim, 

4, ~ lui Ampère V. Ampere, teorema lui ~. 

5 ~ lui Beer. V. Beer, legea lui. 

s ~ lui Bernoulli. V. Bernoulli, teorema lui~.. 

7 ~ lui Biot: Sin. Legea lui Biot. V. sub 
Activitate optică. 

s. ~ lui Biot-Savart-Laplace. V. Biot, legea 
lui ~ și Savart. 

s. ~ lui Boltzmann. V. Boltzmann, teorema H 
a lui ~. 

10. ~ lui Borda-Belanger. V. Borda-Belanger, 
teorema lui 

1. ~ lui 
jui ~. 

12 ~ lui 

13. ~ lui 
lui ~, 

14. ~ lui Coriolis. V. Coriolis, teorema lui. 

15, ~ lui Coulomb |reopema Hyona; théo- 
rème de C.; C. 'scher Satz; C.'s theorem; C. tétele]: 
1. Forța care se exercită între două corpuri 
punctuale, cari au sarcinile electrice adevărate q, 
și 4 și sunt situate la distanța r, e 


= 


Boucherat. V. Boucherat, teorema 


Brewster. V. Brewster, legea lui ~. 
Castigliano. V. Castigliano, teorema 


pan 12 [i 
er? 
= fiind permetivitatea mediului omogen și isotrop 
în care sunt situate cele două corpuri, în unități 
neraționalizate. — 2. Forța care se exercită între 
două corpuri magnetizate se obține suprapunând 
forțe cari s'ar exercita între micile părți ale cor- 
purilor cari au sarcină magnetică de polariza- 
ție; forțele dintre aceste corpuri, de suprapus, sunt 
F= Im Im i 
pr? 

dacă am, și dm, Sunt sarcinile magnetice de 
polarizație ale micilor părţi, r e distanța dintre 
ele, iar „ e permeabilitatea magnetică a mediului 
omogen și isotrop în care se produce inter- 
acțiunea, în unități neraționalizate. — 3. V. 
Coulomb, teorema lui ~. 

16. ~ lui Curie: Sin. Legea lui Curie. V. sub 
Magnetism, 

17. ~ lui Dalton: Sin. Legea lui Dalton. V. Dal- 
ton, legea lui ~. 

18. ~ lui Descartes [reopema /lexapra;theo- 
rème de D.; Snellius 'scher Satz;D.'s theorem; D. té- 
tele]: Raza incidentă normală în punctul de incidenţă 


fa suprafața refractantă e coplanară. cu raza 
refractată. Unghiul de incidență i, unghiul de 
refracțiune r și cei doi indici de refracțiune 
absoluți, al mediului în care se propagă lumina 
incidentă n, respectiv al mediului în care se 
propagă lumina refractată, nę, verifică relația 
n sin i = n, sinr, sau sin i = n sin r,unden =» 

1 
e indicele de refracțiune al mediului în care se 
propagă lumina refractată, în raport cu mediul în 
care se propagă lumina incidentă. 

1. Teorema lui Earnshaw | reopema Hpumoya; 
théorème de E.; E. 'scher Satz; E.'s theorem; E. téte- 
le]: Un sistem de corpuri nu poate fi în echilibru 
stabil numai sub acțiunea unor forțe electrostatice. 

2, ~ lui Foster [reopema (Pocrepa; théo- 
rème de F.;F. 'scher Satz;F. 's theorem; F. tétele]: 
Curba de variație, în funcțiune de frecvenţă, a 
impedanței de intrare a unui dipol format exclu- 
ziv din elemente reactive crește monoton dela 
minus infinit spre plus infinit, cu excepțiunea 
posibilă a frecvenței nule sau infinite, unde curba 
poate să înceapă dela zero sau să tindă asim- 
ptotic către zero. 

s ~ lui Gauss: 1. Sin. „Legea“ lui Gauss. 
V. Gauss, legea lui ~. 2. V. Gauss, teorema lui ~. 

4 ~ lui Gauss referitoare la fluxul electro- 
static: 1. V. Formula lui Gauss. — 2. V. Legea 
fluxului electric. 


s ~ lui Helmholtz [reopema [enmroubua; 
théorème de H.; H. 'scher Satz; H.'s theorem; H. té- 
tele]. V. sub Vârtej. 

s. „lui Helmholiz-Thevenin [reopemal'eamro 
n»ua-TeBnena; théorème de H.-Th.;H.-Th. 'scher 
Satz; H. -Th.'s theorem; H. -T.tetele]: Orice rețea 
electrică lineară, care conţine surse de tensiune 
electromotoare constantă, e echivalentă, din punc- 
tul de vedere al acțiunii asupra unei impedanțe 
legate între două borne A și B ale rețelei, cu 
un generator care are tensiunea electromotoare 
egală cu tensiunea dintre cele două borne, când 
e deconectată latura cu impedanța considerată, 
şi impedanţa interioară egală cu impedanța 
echivalentă pe care ar avea-o rețeaua alimentată 
pe la acele două borne, dacă ar fi pasivizată 
(adică dacă toate tensiunile electromotoare ale 
surselor de energie din rețea ar fi nule). Deci: În 
orice latură AB fără tensiuni electromotoare a 
unei rețele electrice lineare, curentul electric e 
dat de expresiunea: 


-Uo 
Z;+2 


în care U, e tensiunea la bornele A, B a rețe- 
lei active fără latura AB, Z, e impedanţa echi- 
valentă a rețelei pasivizate, în raport cu bornele A, 


B, dar fără latura AB, iar Z e impedanța laturii 
AB. — Teorema permite să se calculeze direct 
curentul printr'o nouă latură, adăugită unei rețele 
rezolvate. 
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z ~ lui Hess: Sin. Legea lui Hess. V. Hess 
legea lui ~. 

s. ~ lui Huygens. V. Huygens, principiul lui. 

9. ~ lui Kirchhoff [reopema Kapropġa; 
théorème de K.; K. 'scher Satz; K.'s theorem; K. té- 
tele]: 1. Suma algebrică a intensităţilor curenților 
electrici de conducție din laturile cari concură 
într'un nod al unei rețele electrice, contate pozi- 
tive, respectiv negative, după cum curenții se 
îndreaptă spre nod sau sunt dirijați din spre nod 
spre exterior, e nulă. — 2. Suma algebrică a 
tensiunilor electromotoare imprimate, respectiv 
induse prin mijloace externe, într'un ochiu de 
rețea electrică, e egală cu suma algebrică a căde- 
rilor de tensiune electrică, datorite trecerii curen- 
tului prin rezistoarele, bobinele şi condensatoa- 
rele din laturile ochiului. — 3. Sin. „Legea“ lui 
Kirchhoff. V. Kirchhoff, „legea“ lui ~. 

19. ~ lui Kohlrausch. V. Kohlrausch, legea lui ~ 

1. ~ lui Kutta-Jucovschi. V. Kutta-Jucovschi, 
teorema lui ~. 

12, ~ lui Lagrange [reopema Jlarpamxa; 
théorème de L.; L.'scher Satz; L. 's theorem; L. tétele]: 
Într'un fluid perfect în mişcare sub acțiunea unor 
forțe cari derivă dintr'un potențial există, în orice 
moment, un potențial al viteselor, dacă există 
unul într'un anumit moment. Această teoremă 
rezultă imediat din teorema lui Thomson (v.). 

13 ~ lui Laplace: Sin. Teorema lui Biot și 
Savart, V. Biot, legea lui ~ şi Savart. 

14 ~ lui Larmor [reopema Jlapmopa; théo- 
rème de L.; L.'scher Satz; L. 's theorem; L. tétele]: 
Dacă un electron legat prin forțe centrale se gă- 
sește într'un câmp magnetic, el ia o mișcare de 
rotație (precesiunea Larmor) în jurul unei axe 
paralele cu direcția câmpului și trecând prin centrul 
forțelor. Vitesa unghiulară a acestei mișcări e 


vst, B fiind inducția magnetică, e sarcina 


electronului, iar m, masa lui. 

15. ~ lui Liouville. V. Liouville, teorema lui ~. 

16. ~ lui Malus: 1. V. Malus, „legea“ lui ~. 
2. V. Malus, teorema lui ~. 

17, ~ lui Maxwell referitoare la capacitățile 
electrostatice [Teopema Makcegejna 06 31ekK- 
TpOCTATHYeECKHX EMKOCTAX; théorème de M. 
relatif aux capacités élecłrostatiques; M.'scher Satz 
bezüglich den elektrostatischen Kapazitäten; M. 's 
theorem referring to electric capacities; M. té- 
tele elektrostatikus kapacitásokra vonatkozolag]. 
V. Ecuațiile de capacitate ale lui Maxwell, sub 
Capacitate electrică. 

18. „lui Maxwellreferitoare la inductivităţi | reo- 
pema Maxcpenna 06 HHAyKTABHOCTH; théo- 
rème de M. relatif aux inductivites; M.'scher Satz 
bezüglich Induktivităten; M. theorem referring to 
inductivities; M. tétele induktivitásokra vonat- 
koz6lag]. V. Ecuațiile de inductivitate ale lui 
Maxwell, sub Induciivitate. 

19, ~ lui Moseley: Sin. Legea lui Moseley (v.). 

2 ~ lui Munk [Teopema MynkKa; théorème de 


| M.; M.' scher Satz; M.'s theorem; M.tétele]: Sistem 
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de patru teoreme referitoare la 
de anvergură finită, în regim incompresibil. 

Fie un sistem de coordonate, astfel încât axa 
Ox să fie paralelă cu direcția de deplasare a 
aripei şi axa Oy să fie îndreptată în lungul an- 
vergurii, direcţia axei Oz rezultând din această 
alegere. — În aceste condițiuni sunt valabile 
următoarele teoreme ale lui Munk: 

Rezistența indusă a unui sistem portant nu se 
schimbă, dacă punctul de aplicație al forțelor 
dirijate după Oz se deplasează paralel cu direcția 
inițială a vitesei (direcţia Ox); în particular, în- 
tregul sistem de forțe concentrat în planul Oyz. 

Rezistențele induse, exercitate între ele de 
două elemente ale aripei, sunt egale între ele, 
dacă întregul sistem de forțe a fost concentrat 
în planul Oyz, prin deplasarea forțelor paralel 
cu axa Ox. 

Calculul rezistenţei induse se poate obține 
luând jumătate din valoarea vitesei dela infinit, în 
locul vitesei induse în dreptul aripei, dacă toate 
forțele au fost concentrate în planul Oyz. 

Partea din rezultanta forțelor exterioare dato- 
rită interacțiunii vârtejurilor e nulă, dacă vârteju- 
rile legate sunt paralele cu o aceeași direcție în 
spațiu. 

1, Teoremalui Neumann[reopema Heiimanna; 
théorème de N.; N.'scher Satz; N. 's theorem; N. 
tétele]. V. Formula lui Neumann, sub Inductivitate 
mutuală. 

2, ~ lui Paschen. V. Paschen, teorema lui ~. 

& ~ lui Poisson [reopema Ilyaccona; théo- 
rème de P.; P.'scher Satz; P.'s theorem; P. tétele]: 
Laplacianul potențialului scalar ọ al unui vector 
câmp G, care derivă dintr'un potențial (G = grad ș) 
și a cărui divergență e proporțională cu densi- 
tatea locală de volum p a unei mărimi scalare 
de stare a corpurilor cari produc acel câmp de 
vectori (div G =kọ), este proporțional și de semn 
contrar cu densitatea locală a acelei mărimi de 
stare Ag = kp. 

Dacă p e densitatea de masă (grea) a corpu- 
rilor, vectorul câmp G e intensitatea câmpului 
de gravitație și ọ e potențialul gravific. Dacă p 
e densitatea de sarcină electrică liberă, vectorul 
câmp G e intensitatea câmpului electric și e e 
potenţialul scalar al câmpului electric staționar 
sau al câmpului electrostatic, 

În regiunile din câmp în cari densitatea p a 
mărimii de stare considerate e nulă, și teorema 
lui Poisson se reduce la teorema lui Laplace și 
ecuația de mai sus a lui Poisson se reduce la 
ecuația lui Laplace. 

4» lui Poynting [reopema Iloiinrunra; 
théorème de P.; P.'scher Satz; P.'s theorem; 
P. tétele]. V. sub Teorema energiei electro- 
magnetice. 

s ~ lui Richardson [reopema Pnxapn3ona; 
théorème de R.; R.'scher Satz; R.'s theorem; 
R. tétele]: Densitatea de saturație J, a curentului 


de emisiune termică a fluidului electronic dintr'un 


teoria aripei | 


conductor are expresiunea: 
U: 


J;=4AT° a (în A/m?) 


in care T (°K) e temperatura conductorului, 
U, (V) e tensiunea de extracție a fluidului elec- 


tronic, care depinde excluziv de materialul] con- 
ductorului; e e baza logaritmilor naturali; A şi B 
sunt constante cari au valorile: A = 602000 A/*Km?, 
B=11 613 “K/V. 

s. ~ lui Stefan-Boltzmann. V. Stefan-Boltz- 
mann, legea lui ~. 

n ~ lui Steiner [reopema Illreiinepa; théo- 
rème de S.; S.'scher Satz; S.'s theorem; S. tétele]: 
Momentul de inerție al unui corp față de o axă 
oarecare e egal cu suma dintre momentul de 
inerție al corpului față de o axă care trece prin 
centrul său de greutate și e paralelă cu cealaltă 
axă, și dintre momentul de inerție față de axa dată, 
al masei corpului, presupusă situată în centrul de 
greutate. 

s. ~ lui Thomson [reopema Tomcona; théo- 
rème de T.; T.'scher Satz; T.'stheorem; Th. tétele]. 
Într'un fluid în mișcare, supus unor forțe de masă 
cari derivă dintr'un potențial, circulaţia în jurul 
unei linii închise S, trasată în interiorul fluidului, 
rămâne constantă în timp, dacă se consideră 
pozițiile succesive ale liniei $, formată din ace- 
leași particule de fluid, ca în momentul iniţial. 

Dacă și vitesele derivă dintr'un potențial, circu- 
laţia e nulă pe o linie închisă și rămâne, conform: 
teoremei, nulă în tot timpul mişcării fluidului, 
adică mișcarea rămâne mereu irotațională. 

9. ~ lui Torricelli [reopema 'Toppuuenana; 
théorème de T.; T.'scher Satz; T.'s theorem; 
T. tétele]: Un lichid perfect, care curge printr'o: 
conductă dela o înălțime h, are o vitesă egală 
cu aceea pe care ar avea-o în căderea liberă 
dela aceeași înălțime, adică: v="Y2 gb, g fiind 
accelerația gravitației. 

10, ~ lui Varignon [reopema Bapunbona; 
théorème de V.; V.'scher Satz; V.'s theorem; V. 
tétele]: Momentul rezultantei unui sistem de forțe 
în raport cu un punct e egal cu suma vectorială 
a momentelor forțelor în raport cu acel punct. 

1. ~ lui Vaschy [reopema Bamu; théorème de 
V,; V.'scher Satz; V.'s theorem; V. tétele]: Curenţii 
electrici din laturile unei rețele electrice lineare 
complete rămân neschimbaţi, dacă se introduc, 
în toate laturile cari concură într'un nod oarecare 
al rețelei, surse de curent suplementare, de ten- 
siuni electromotoare egale și îndreptate în același 
sens față de nod, astfel încât impedanţele totale 
ale laturilor să rămână neschimbate. Teorema se 
folosește pentru simplificarea calculului reţelelor 
electrice, mai ales al rețelelor în cari mai multe 
laturi cari concură într'un nod au surse cu ten- 
siuni electromotoare egale. 

12, ~ lui Verdet [reopema Bepnera; théo- 
rème de V.; V. 'scher Satz; V. 'stheorem; V. tétele]: 
Unghiul æ, cu care se roteşte direcția de vibra- 
ție a unei radiații care străbate un strat de gro- 


sime ] dintr'o substanță transparentă care se gă- 
sește într'un câmp magnetic H, e a=plH, pọ fiind 
o constantă care caracterizează substanța respec- 
tivă și care se numește constanta lui Verdet. 

1. Teorema lui Wiedemann și Franz. V. Wie- 
demann și Franz, legea lui ~ și Franz. 

2 ~ lui Wien [reopema Bbena; théorème 
de W.; W. 'scher Satz; W. 's theorem; W. tétele]: 
1. Produsul dintre abscisa maximului curbei care dă 
energia în spectrul radiației termice în funcțiune 
de lungimea de undă a radiației, £,=f (A), şi 
dintre temperatura absolută a sursei care radiază 
e constant: 1,7 =const, Dacă A, e exprimat în 
microni, valoarea constantei e cca 2900, — 2. 
Puterea emițătoare maximă a unui corp negrue 
proporțională cu puterea a cincia a temperaturii 
absolute a corpului negru. 

s. ~ momentelor. V. Momentelor, teorema ~. 

4 ~ momentului impulsului. V. Impulsului, 
teorema momentului ~. 

& ~ potențialului elzctric staționar [Teopema 
CTaNHOHapHOro JJIEKTPHYECKOTO NoTenuHaJla; 
théorème du potentiel électrique stationnaire; 
Satz des stationären elektrischen Potential; theorem 
of the stationary electric potential; stacionárius 
elektromos potenciál tétele]: În câmpurile elec- 
trice staționare, în cari nu există câmpuri mag- 
netice variabile în timp, tensiunea electromotoare 
(în sens restrâns) e nulă de-a-lungul tuturor liniilor 


închise cari se pot trasa în câmp: QE dr=0, 
c 


Rezultă că intensitatea E a câmpului electric 
derivă, în acest caz, dintr'un potențial scalar V: 
E= —grad V. 

Tensiunea electromotoare de-a-lungul conduc- 
toarelor imobile din câmpurile electrice staționare 
provine deci excluziv din câmpurile electrice 
imprimate. 

s. ~ potențialului magnetic neuniform [reo- 
pema HEOMHOPOMHOrO  MarHHTHOrO MOTEN- 
quana; théorème du potentiel magnétique non- 
uniforme; nicht gleichförmiger magnetischer Po- 
tentialsatz; theorem of the not-uniform magnetic 
potential; egyenlötlen mágneses potenciál tétele]: 
Potențialul magnetic scalar al unui curent linear 
staționar, într'un punct al unui mediu isotrop și 
omogen, exprimat în unități neraționalizate, e: 

Vpe=ul9, 
unde | e permeabilitatea magnetică a mediului, 
I e intensitatea curentului electric, iar Q e un- 
ghiul solid sub care se vede circuitul curentului 
din punctul în care se calculează potenţialul. 

7, ~ reciprocităţii. V. Reciprocității, teorema ~. 

s ~ reciprocitații deplasărilor. V. Reciproci- 
těții, teorema ~ deplasărilor. 

ə. ~ reciprocității lucrului mecanic. V. Reci- 
procității, teorema ~ lucrului mecanic, 

10, ~ refracției liniilor de câmp electric [reo- 
pema NpeJOMIICHHA JIHHHH 91EKTPHYECKOrO 
nons; théorème de la réfraction des lignes de 
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champ €lecirique; Satz der Brechung der Linien 
des elektrischen Felds; theorem of the refraction 
of electric field lines; elektromos mez&vonalak 
refrakciojânak telele]. V. sub Refracţia liniilor de 
câmp electric. 

u. ~ refracjiei liniilor de câmp magnetic 
[reopema NpPeNOMNeHHA JIHHHH MaTHHTHOro 
Nona; théorème de la réfraction des lignes de 
champ magnstique; Satz der Brechung der Linien 
des magnetischen Felds; theorem of the refraction 
of magnetic field lines; magneses mez&vonalak 
refrakciojânak tétele]. V. sub Refracţia liniilor de 
câmp magnetic. 

12, ~ refracției luminii. V. Teorema lui Descartes. 

13. ~ substituţiei. V. Teorema compensației (v.). 

14, ~ superpoziţiei [reopema cynepnosu- 
nan; théorème de superposition; Superposi- 
tionssałz; superposition theorem; szuperpozició 
tétel]: Intensitatea curentului care trece printr'o 
latură a unei rețele electrice lineare în care 
acționează simultan mai multe tensiuni eleciro- 
motoare e egală cu suma intensităților curen- 
ților cari ar trece prin acea latură, dacă rețeaua 
ar avea în laturile respective numai câte una dintre 
tensiunile electromotoare aplicate. Sin. Teorema 
suprapunerii. 

15, ~ suprafeței de fază [reopema dpasoBoii 
NOBeEpXHOCTUH; théorème de la surface de phase; 
Satz der Phasenoberflăche; theorem of the phase 
surface; făzisfeluletek tétele]: Suprafața totală 
cuprinsă între curba defazajului unui cuadripol 
cu defazaj minim și axa absciselor, pe care e 
trecută frecvența la scară logaritmică, depinde 
numai de diferenţa dintre atenuările la frecvența 
zero și la frecvenţă infintă, fiind independență 
atât de mersul curbei defazajului, cât și de con- 
figurația cuadripolului. În formulă: 


-+o 
f pdu=k, (Av — Ao). 


unde + e defazajul, în radiani; #=ln F f fiind 
n 


frecvenţa reală, iar f,, frecvenţa luată ca refe- 
rință; A, e atenuarea la frecvenţă infinită, în 


decibeli; A, e atenuarea la frecvenţa zero, în 
decibeli, iar k e o constantă. 

16 ~ transferului maxim de putere [reopema 
MaKCHMaJbHOrO nepenoca MOIUIHOCTH; théo- 
rème du maximum de transfert de puissance; Satz 
des Maximums der Kraftübertragung; theorem of 
the maximum transfer of power; maximális teljesit- 
mânyătadăsi tétel]: Dacă o rețea activă care conţine 
o sursă de energie elecirică debitează în regim 
armonic, pe la borne, putere într'o altă rețea, 
pasivă, transferul maxim de putere din spre re- 
țeaua activă spre cea pasivă se produce când 
expresiunile în complex ale impedanţelor echi- 
valente ale celor două rețele, presupuse alimen- 
tate pe la acele borne (rețeaua activă fiind pasi- 
vizată), sunt complex conjugate. 
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Dacă se poate varia numai modulul impedanţei 
echivalente considerate a rețelei pasive, argu- 
mentul ei rămânând constant, transferul maxim 
-de putere se produce când modulele impedanţei 
„considerate a rețelei active pasivizate și a rețelei 
pasive sunt egale. 


În regimul de funcţionare cu transfer maxim de 
putere, randamentul rețelei generatoare e t/z; 
de aceea, transferul maxim de putere nu se poate 
realiza economic în instalațiile industriale de cu- 
renti tari; el se utilizează în telecomunicații, unde 
interesează în primul rând fidelitatea transmisiunii. 


1. Teoria „redării“ [reopua ocBemenua; théo- 
rie du rendu; Beleuchtungskunde; theory of light- 
ing; kivilâgităsi elmélet]. Geom. persp.: Studiul 
variației iluminării pe un obiect expus unei surse 
luminoase, după ce s'au obținut umbrele proprii 
și cele purtate. Scopul ei este ca, bazându-se 
pe legile ppticei geometrice, și în special ale 
fotometriei și pe un studiu al efectelor de co- 
loare, de lumină și de umbră, să redea imaginea 
cât mai fidelă a obiectelor din. spațiu, desenate 

„prin proiecțiuni pe tablouri plane. 

Pe suprafața obiectelor se pot trasa curbe de 
-egală iluminare sau strălucire și se pot grada 
atât lumina, cât și umbrele proprii sau purtate, 
prin tente, hașuri sau colori. 


2. Teorie [reopua; théorie; Theorie, Lehre; 
theory; elmélet]. Gen.: Generalizare a experienței 
omenești, constituită pe baza experienței, cu aju- 
torul uneia sau al mai multor ipoteze. — 

Sistemul de cunoștințe din cadrul unei științe, 
care constitue o teorie, cuprinde una sau mai 
multe legi şi explicația, pe baza lor, a unui grup 
«dintre fenomenele cari formează obiectul acelei 
ştiinţe, sau explicația, pe baza lor, a unor laturi 
ale acestor fenomene. Teoriile referitoare la relații 
“cari privesc toate fenomenele ştiinţei respective, 
indiferent de natura lor, se numesc uneori teorii 
de principii, iar cele referitoare la relaţiile dintre 
numai anumite fenomene cari formează obiectul 
acelei științe se numesc teorii de structură. De 
„exemplu, teoria relativităţii restrânse e o teorie 
de principii a Fizicei, fiindcă se referă la legile 
generale ale tuturor fenomenelor fizice; teoria 
„electromagnetică“ a luminii e însă una dintre 
teoriile de structură ale Fizicei, fiindcă priveşte 
numai relaţiile dintre fenomenele optice și cele 
“electromagnetice. 

Teoria pregătește cercetarea științifică expe- 
rimentală, putând sugera experienţe noi; ea dă 
posibilitatea să fie prevăzute anumite fenomene 
obiective; ea dă omului perspectivă în activitatea 
sa practică. — 

O teorie e valabilă, adevărată, dacă practica o 
confirmă; ea cade, dacă experienţa infirmă vreo 
consecință a ei. În legătura indisolubilă dintre 
teorie și practică, aceasta are întâietatea, fiindcă 
ea generează, determină și, în cele din urmă, 
confirmă sau infirmă teoria. 

s. Teracotă [reppakora; terre cuite; Terra- 
kotta; terracotta; terrakotta]. Ind. st. c., Ind. | 


chim. sp.: Produs ceramic obţinut din argilă co- 
mună sau din marnă argiloasă, care confine, în 
general, ca degresant, nisip cuarțos, și o canti- 
tate oarecare de oxid de fier, care-i dă o co- 
loare galbenă până la roșie. Poate fi colorat și 
artificial, prin adausuri de diverși oxizi. Masa tera- 
cotelor e puțin dură și puțin sonoră, e poroasă şi 
are aspect pământos. Fasonarea teracotelor se 
face, de obiceiu, în forme de ipsos, iar arderea, 
în cuptoare cu muflă. Teracota poate fi acoperită 
cu o vopsea ceramică. Pentru fixarea smalțului 
pieselor de teracotă smălțuite, cari se numesc 
cahle, se introduce în masa argiloasă var, sub 
forma de calcar, de cretă, spat calcaros, etc. 
Cahlele acoperite cu smalţ colorat și transparent 
se numesc maiolică pentru sobe. 

Dintre teracote fac parte: cărămizile, țiglele, ola- 
nele pentru coșuri și invelitori etc., cum și produsele 
ceramice, cu masa colorată şi poroasă, acope- 
rite cu lac plumbifer. Din teracotă se fabrică şi 
numeroase obiecte, ca: vase de flori, decora- 
țiuni arhitectonice, frize, basoreliefuri, statue, 
candelabre, obiecte de ornamentare, tuburi de 
drenaj, sobe, cuptoare, ulcioare, borcane, con- 
ducte pentru apă și de canalizare, etc. — Uneori, 
se numesc teracote și unele produse confec- 
ționate din argile speciale cari conţin calce, fier 
și alcalii, rezistente la temperaturi cari depășesc 
1500* (numite, de obiceiu, pământuri refractare), 
amestecate, uneori, cu alte substanțe (nisip, cuarț, 
grafit, cocs, etc.). Produsele finite cari fac parte 
din această clasă de teracote sunt: cărămizile re- 
fractare; creuzetele pentru topirea metalelor (exe- 
cutate dintr'un amestec care conține 40-::50% gra- 
fit, 3638% argilă și 10-22% şamotă), cari trebue 
să reziste la temperaturi înalte fără să-;i modifice 
forma, la variații brusce de temperatură, cum și 
la acțiunea agenților chimici, a materialului topit 
și a sgurii; retortele industriale pentru obținerea 
gazelor (alcătuite din o parte argilă refractară și 
1,5-2 părți șamotă); retortele pentru cuptoarele 
de zinc (executate din argilă de bună calitate, 
amestecată cu șamotă, cu nisip, cocs, etc.), cari 
trebue să fie foarte compacte și impermeabile 
la vaporii de zinc, cum și rezistente la acțiunea 
sgurii; formele folosite în industria olăritului și a 
porțelanurilor (executate, de exemplu, din 40 părți 
argilă plastică, 30 părți şamotă şi 30 părți nisip), 
cari trebue să rămână poroase (pentru a suporta 
variațiile de temperatură), să fie refractare, lipsite 
de impurități (pentru a nu dăuna produselor la 
coacere), rezistente la presiune și la tempera- 
turi înalte. 

4. Terasă | reppaca; terrasse; Terrasse; terrace; 
terrasz]. Cs.: Construcţie deschisă, anexă unei 
clădiri, ja parter sau la nivelul unui etaj, acope- 
rită sau neacoperită, care e folosită pentru odihnă 
sau pentru instalații de agrement; la nivelul unui 
etaj, ea poate servi și ca învelitoare plană cu 
panta până la 8%, destinată sau nu circulaţiei. 
Învelitorile-terase sunt amenajate frecvent pe 
olanșeuri de beton armat, monolite sau de pre- 
fabricate. 


După utilizarea lor, se deosebesc: terase fără 
circulaţie, cari nu sunt folosite pentru circulația 
persoanelor sau pentru depozitarea de obiecte, 
exceptând o circulație slabă, pentru curăţenie 
și întreținere, — și terase cu circulație, desti- 
nate să fie folosite pentru circulația persoanelor 
sau pentru depozitarea de obiecte (circulaţia 
poate fi slabă sau intensă). În cazuri speciale, 
pe această terasă se pot amenaja jardiniere sau 
grădini. 

După mărimea și forma terasei, se deosebesc: 
terase cu suprafață mică, sub 100 m?, la cari o 
latură poate fi închisă; terase cu suprafață mijlocie, 
între 100 și 250 m?; terase cu suprafață mare, 
peste 250 m°. 

După destinaţia imobilului, se deosebesc: terase 
la construcții civile sau industriale și terase la 
construcţii monumentale. 

Terasa e alcătuită din elemente cari îi asi- 
gură rezistenţa și izolarea, ca și evacuarea apelor, 
Terasa are mai multe elemente componente: 

De cele mai multe ori, suportul terasei, econ- 
stituit dintr'un planșeu de beton armat. — Pentru 
a evita rupturi în hidroizolaţia planşeului, produse 
de variația de temperatură, de contracțiuni, şi de 
eventualele tasări ale construcției, sunt prevăzute 
la planşeu două feluri de rosturi: Rosturi de ta- 
sare, cari trebue să prevină distrugerile în supra- 
structură, din tasări inegale datorite unor sarcini 
inegale, din fundaţii de tipuri diferite sau din 
adăugiri de construcții noi, pe lângă construcții 
existente — și rosturi de dilatație, cari trebue 
să prevină distrugerile produse prin variații de 
temperatură. 

Bariera de vapori, adică stratul de protecțiune 
care împiedecă pătrunderea vaporilor din inte- 
riorul clădirii în termoizolație, se execută pe toată 
suprafața planșeului, și se racordează vertical cu 
parapetul. La planșeul monolit, bariera de vapori 
se aplică direct pe fața superioară a planșeului, 
Ea se compune din următoarele părți: Bitum tăiat 
(amestec de bitum cu petrol lampant), aplicat în 
două straturi pe suprafața perfect uscată a plan- 
șeului, sau suspensie de bitum în 2:::3 stra- 
turi, aplicată chiar și pe suprafețe umede; la 
planșeurile prefabricate, bariera de vapori se 
compune dintr'un strat de carton asfaltat, aplicat 
pe planșeu. 

Termoizolarea e asigurată de plăci de stabilit 
sau de stufit. În cazul planșeurilor monolit, plă- 
cile izolatoare se așază uscat, direct pe planșeu, 
peste bariera de vapori; în cazul planșeurilor 
prefabricate, plăcile izolante se montează uscat, 
peste un strat izolant de nisip, aşezat peste ba- 
riera de vapori. 

Grosimea plăcilor izolante depinde de tempe- 
ratura exterioară și de destinaţia clădirii. 

Panta de scurgere se realizează în două feluri: 
Prin executarea planșeului-suport în poziție in- 
clinată (soluție indicată când sub terasă e pre- 
văzut un plafon de tencuială pe rabiț) — și 
prin executarea unui beton de pantă peste termo- 
izolația planșeului executat normal, în poziţie 
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orizontală. Mărimea pantei e 1:::8%, la terasele 
fără circulație, și 1:::2%, la cele cu circulație. 

Hidroizolația e constituită din straturi succe- 
sive de carton asfaltat sau de pânză asfaltată, 
lipite cu bitum (v. Hidroizolaţie). 

Protecțiunea hidroizolaţiei (finisajul) e consti- 
tuită, la terasele fără circulație, dintr'un strat de 
pietriș mărgăritar cu diametrul de 2:::5 mm, presat 
în ultimul strat de bitum încă în stare caldă, — iar 
la terasele cu circulație, în funcţiune de intensi- 
tatea circulației și de destinația imobilului, din 
dale de beton așezate pe un pat de nisip sau pe 
suporturi de beton, sau din plăci mozaicate, 
montate în mortar de ciment, așezate pe un pat 
de nisip, etc. 

Dispozitivele de evacuare a apelor se ampla- 
sează guri de scurgere, cari se leagă prin conducte. 

Izolația contra sgomotelor (izolația fonică) a 
teraselor cu circulație intensă se aplică la spitale, 
la sanatorii, școale, etc. 

1. Terasă iluviatilă [peunaa reppaca; terrasse 
fluviatile; Flubterrasse;riverterrace; folyami terrasz]. 
Geol.: Sistem de suprafețe plane de teren, așe- 
zate în formă de trepte în lungul cursului unei 
ape curgătoare, la diferite niveluri deasupra 
albiei majore a văii respective; când sunt mai 
multe, cea de sus se numește terasă superioară, 
iar cea de jos, inferioară. — Terasele superioare 
se pot găsi la 200.-:300 m deasupra șesului alu- 
vial actual, iar cea inferioară, la câţiva metri. 

Terasele se caracterizează prin faptul că supra- 
fața lor plană e slab inclinată din amonte spre 
aval, în sensul curgerii râului, şi prin faptul că 
subsolul lor e constituit din depozite aluvionare 
(pietrișuri și nisipuri), așezate peste depozite geo- 
logice cutate sau orizontale, cari alcătuesc sub- 
stratul regiunii tăiate de valea respectivă. 

La baza teraselor se găsesc, de obiceiu, pânze 
de apă freatice, din cari apar obișnuit izvoare 
la baza depozitelor aluvionare, la contactul lor 
cu rocele din substratul geologic. 

Terasele fluviatile sunt resturi ale fostelor șesuri 
aluvionare, depuse anterior de râul respectiv, 
pe cari acesta le-a părăsit succesiv, printr'o ero- 
ziune în adâncime, provocată de o activare a 
eroziunii prin întinerirea profilului văii. Această 
întinerire se produce în urma mişcărilor lente, 
pe verticală, ale scoarţei Pământului (mișcări 
epirogenice), cari fac, în unele cazuri, să coboare 
regiunile dela vărsarea văii, iar în altele, să se 
ridice regiunile din spre izvor. 

În faza de echilibru care urmează după astfel 
de mișcări, râul sapă activ în depozitele aluvionare 
acumulate anterior și își adâncește valea; resturile 
din șesul aluvial anterior rămân astfel suspendate 
deasupra malurilor sale. După ce își adânceşte 
valea și ajunge aproape de profilul de echilibru, 
râul începe să-și formeze alt șes aluvial. 

2, ~ marină [Mopckaa Tepacca; terrasse 
côtière; Meeresuferterrasse; coastal terrace; ten- 
geri terrasz]: Sistem de suprafeţe plane, la dife- 
rite înălțimi deasupra nivelului actual al mării, 
cu fețe plane și orizontale, ușor inclinate din 
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spre continent spre mare. Formarea teraselor ma- 
rine se datorește, mișcărilor epirogenice ale scoar- 
łei Pământului— ca și formarea teraselor fluviatile, 

Când mișcările epirogenice fac să se ridice 
blocul continental cu mai mulți metri, marea se 
retrage și fosta platformă de eroziune (de ex. o 
plajă marină oarecare) se ridică deasupra niveluiui 
mării, formând o terasă. În faza de fixitate a 
continentului, marea îşi formează altă platformă 
de eroziune, care poate fi ridicată apoi și ea, 
prin aceeași mișcare ascendentă. Fenomenul 
se poate repeta astfel de mai multe ori. 

Există frumoase terase marine desupra nivelului 
mării, pe coastele mărilor din zonele în cari con- 
tinentul e în ridicare; de exemplu pe coasta 
Norvegiei, a Scoției, a Groenlandei. 

În cazul unor mișcări epirogenice pozitive, 
cari consistă în scufundarea continentului și în înain- 
tarea mării peste uscat, platformele de abraziune, 
formate anterior, dau terase înnecate sub mare 
și acoperite de depozitele litorale. 

1. Terasamente [3emManbie paGoreI; terras- 
sements; Erdarbeiten; earthworks; fâldmunkâlatok]. 
1. Cs.: Lucrări de pământ (săpături, umpluturi și 
transport de material), cari se execută în vederea 
real.zării unei construcţii sau pentru extragerea unor 
materiale. 

Terasamente suni: săpăturile pentru clădiri, 
pentru aerodromuri, stadioane, etc.; lucrările de 
pământ pentru liniile de căi ferate și de drumuri; 
săpăturile pentru canale navigabile, pentru canale 
de irigație, de îmbunătăţiri funciare, etc.; săpăturile 
pentru tuneluri și galerii; unele construcții de regu- 
larizare și de apărare contra apelor (baraje, diguri, 
epiuri, etc.); săpăturile pentru rezervoare de apă, 
pentru basine, lacuri de acumulare, etc.; șanțurile 
de evacuare a apei și de desecare, rigolele, 
șanțurile laterale de drumuri, gropile și camerele 
de împrumut; gropile și șanțurile pentru fundaţiile 
clădirilor, pentru cabluri, conducte, etc. Terasa- 
mente sunt, deasemenea, și lucrările de desve- 
lire a carierelor, pentru extragerea de materiale 
necesare șantierelor de construcții (nisip, pietriș, 
piatră, argilă, etc.). 

Lucrările trebue să fie asigurate contra surpării 
și apărate de eroziunea apelor de suprafață şi 
de acțiunea apelor subterane. Ele trebue să fie 
capabile să suporte încărcările cari li se atribue 
prin proiect, 

Tipurile de utilaje necesare executării terasa- 
mentelor se aleg în funcţiune de natura pămân- 
tului și de coeziunea lui; tipul de săpare sau 
de forare depinde de coeziune. În terenuri ne- 
stâncoase, săparea se face cu lopeţi, cu casmale, 
târnăcoape, răngi, pene și ciocane, și, mecanizat, 
fie cu mașini de săpat și transportat pământul 
(screpere remorcate, screpere cu cablu, excava- 
toare), fie cu mașini de săpat cari execută numai 
săparea pământului și îl transportă la distanţe 
mici (excavatoare de diverse tipuri, după natura 
pământului, mașini remorcate de săpat pământul, 
săpătoare de șanțuri, gredere-elevatoare, benzi 
transportoare). În cazul unei lucrări în umplutură, 


transportul se face pe căi ferate sau cu diverse 
autovehicule. Se folosesc, de asemenea, insta- 
laţii hidromecanizate pentru săpare prin spălarea 
pământului cu vine de apă (hidromonitoare), 
pentru aspirație și pomparea pământului diluat 
(drage aspiratoare). Se mai folosesc mașini auxi- 
liare pentru scarificarea pământului (pluguri sau 
scarificatoare), pentru nivelarea pământului (gre- 
dere, buldozere, maşini de nivelare pe șine de 
cale ferată), pentru îndesarea pământului (cilindre 
compresoare, maiuri mecanice, etc.). 

În terenuri stâncoase, săparea se face cu ex- 
plozivi cari se amplasează în încărcături aplicate, 
în încărcături în găuri de mină, în încărcături în 
focare lărgite (focarul lărgit e o cameră for- 
mată prin explozie în fundul găurii de mină), 
încărcături în canale de mină (galerii orizontale 
sau inclinate, cu secţiunea sub 40X40 cm), în- 
cărcături în coloane (găuri sub 250 mm), încăr- 
cături în camere. Forarea găurilor se face cu 
perforatoare pneumatice, cu burghie electrice 
rotative de mână, cu perforatoare electrice rota- 
tive percutanta. La forări aJânci se folosesc mașini 
perculante de forat cu cablu, mașini rotative de 
forat. Se folosește și forarea manuală, cu burghiul 
de mână, care e puțin eficace. 

Prin prelucrare, pământul se înfoiază; astfel 
rezultă o creștere mare a volumului, care depinde 
de natura pământului. Creșterea volumului se 
numește înfoiere inițială. În umplutură se produce 
o mărire acompacităţii, sub acţiunea greutăţii proprii 
și a sarcinilor cari circulă, Infiltraţia apelor din ploi 
poate determina tasări și umțlări, la unele pămân- 
turi. În vederea obținerii unei compacități maxime 
și uniforme se folosesc mijloace sistematice meca- 
nizate, de indesare, pentru a realiza terasamente 
stabile. Compacitatea maximă corespunde unei 
umidități optime a pământului, care se stabileşte 
în laborator pentru fiecare pământ. Înfoierea care 
mai rămâne într'un terasament, după îndensare, 
se numește înfoiere remanentă. 

La executarea gropilor, a șanţurilor, a albiilor, 
a rigolelor pentru evacuarea apelor și a altor 
terasamente expuse acţiunii apelor -curgătoare, 
cum și la executarea terasamentelor prin hidro- 
mecanizare (v. Rambleu) trebue să se țină seamă 
de rezistența la eroziune a pământului. 

Calculul volumului terasamentelor și repartizarea 
maselor de pământ constitue obiectul unor ana- 
lize comparative tehnico-economice ale variantelor 
pos bile. 

2.  [3emuanble paGoTeI; terrassements; 
Erdarbeiten; earthworks; alepitmâny]. 2.: Totali- 
tatea construcţiilor cari constitue infrastructura 
drumurilor, a canalelor și a căilor ferate, ca și 
cele cari constitue digurile, executate, de prefe- 
rință, din pământ și din roce. 

Terasamentele au rolul de a primi calea și de a 
asigura, prin stabilitatea lor, circulația neîntreruptă 
şi fără pericol a vehiculelor cu tonajul și vitesa 
prescrise. În acest scop se construesc și unele 
lucrări anexe (lucrări de drenare, consolidări de 
taluze, ziduri de sprijin cari susțin baza plat- 


formei pe coaste, apărări contra acțiunii vântului, 
a aluierii, etc.). 

Proiectarea, executarea, întreținerea și repararea 
corectă a terasamentelor asigură o exploatare 
bună și regulată a elementelor cari constitue 
calea. Pentru aceasta, terasamentele trebue să 
fie durabile, să reziste la acțiunea apelor stătătoare 
şi curgătoare, a vântului și la variațiile de tem- 
peratură, să fie rezistente și stabile. 

Elementele cari caracterizează forma unui tera- 
sament sunt profilul longitudinal (v.) și profilurile 
transversale (v.); acestea determină poziția tera- 
samentelor față de teren. 

Terasamentele de cale ferată sunt expuse 
agenților agresivi exteriori mai mult decât cele de 
drumuri, fiindcă acestea din urmă sunt protejate 
parțial, la faţa lor, cu un sistem rutier: an- 
samblul fundație-imbrăcăminte. La terasamentele 
fără îmbrăcăminte, apele de suprafață provenite 
din ploi şi din desgheț, cari cad direct pe ban- 
chetele și pe taluzele terasamentelor, sau cari 
pătrund la platforma de bază prin balastul per- 
meabil, umezesc și pot să satureze pământul din 
care sunt alcătuite terasamentele, dacă nu se 
asigură îndepărtarea lor. Pentru colectarea și în- 
depărtarea apelor se folosesc: șanțuri de scurgere, 
radiere, șanțuri de apărare; gropi şi camere de împru- 
mut, șanțuri pentru îndepărtare a apelor; lucrăride 
drenare; lucrări de dirijare a apelor (banchet:, 
contrabanchete, berme); lucrări de regularizare 
a scurgerii apelor (albii cu obstacole, puțuri de 
amortisare cari diminuează energia cinsticăa apelor 
cari trec prin ele); construcții de îndepărtare 
(diguri, pinteni, zăgazuri, în albiile majore ale 
râurilor). 

Bancheta principală a terasamentelor e plat- 
forma pe care se așază calea. Banchetele trebue 
să aibă scurgerea spre groapa de împrum.t. (Între 
rambleu și groapa de împrumut se lasă ban- 
cheta, care are lățimea de 2,00-::4,00 m. Ban- 
chetele au supralărgiri locale, cari se numesc 
traverse. Banchetele cari consolidează terasamen- 
tele se numesc contrabanchete.) 

La debleuri se fac șanțuri de scurgere şi drenuri 
de ambele părţi ale drumului, În partea deluroasă 
a debleurilor se construesc șanțuri de descărcare, 
sau valuri de apărare. 

În staţiile de cale ferată, ale căror terasamente 
se așază în palier sau cu pante foarte mici, 
precauțiunile pentru îndepărtarea apelor reclamă 
instalații separate pentru apele de suprafață, sub- 
terane, și tehnice; apele de suprafață și apele 
tehnice se scurg prin rețeaua de cana'izare, iar 
cele subterane, prin rețeaua de drenaje și prin puțuri 
absorbante. Pentru stațile cu suprafață mare, de- 
bitul drenajelor corespunde nu numai apelor 
subterane, ci și debitului suplementar dat de ape'e 
de suprafaţă cari pătrund prin stratul de balast, 
prin terenul plaiformei căii. 

Protecțiunea terasamentelor contra infiltraţiilor 
se face și prin măsuri de prevenire (cilindrare, 
bătătorire, eic.); la terasamentele de cale ferată 
s'a încercat o protecţiune prin acoperire cu izo- 
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lanți (plăci de beton, asfalt turnat), prin intro- 
ducere de rășini în masa pământului dela supra- 
faţă, prin straturi bituminoase, prin silicatare, etc. 

Detormaţiile terasamentelor sunt, fie deformațţii 
normale (prevăzute), fie anormale (dăunătoare). 
Tipurile principale də deformaţii dăunătoare sunt: 
lăsături (din cauza tasării corpului terasamentelor; 
din cauza terenului slab de sub terasamente) și 
subpresiuni; depresiuni în platforma căii (albii, 
coveți, pungi și saci de balast, la calea ferată); 
umfiături (superficiale, adânci, hidrolacoliți — um- 
flături locale ale terenului, din cauza formării gheței 
în interiorul pământului și cari încă nu și-au făcut 
drum la suprafață); eroziuni; prăbușiri (în m'aștini, 
în carsturi, în loessuri, pe urma exploatărilor 
miniere); surpări; năruiri; avalanșe; alunecări (zo- 
nale, locale, mici sau superficiale); dislocări; spălări, 
afuieri; șele (torenţi de noroiu din munți); spul- 
berarea terenului de vânturi. 

În teren mlăștinos, executarea debleurilor și 
a punctelor de cotă 'zero als profilului în lung 
se admite numai pe mlaștini complet uscate. Se 
admit ramb.euri sau, în locul lor, estacade. Ram- 
bleurile se așază, fie pe fundul mineral al turbei 
(după înlăturarea acesteia), fie pe straturi de 
turbă foarte bine comprimată (în care procesul 
de descompunsre și de putrefacție e terminat), 
fie pe căsoaie sau pe grătare de lemn, cari se 
reazemă pe fundul mineral. Dacă fundul mineral 
e la adâncime, sub 4 m, rambleul se așază pe 
plute de lemn, pe grătare sau pe saltele de 
fascine cari se pot rezema pe straturi mai slabe 
sau chiar pe terenuri plutitoare, cari plutesc în 
noroiul mlaștinii. Acest așternut se cufundă treptat, 
prin adăugiri de umplutură, până când, prac- 
tic, nu se mai constată scufundări. Folosirea 
n rambleu a turbei cu proces de descompunere 
neterminat e permisă numai după o preparare 
preaiatilă. 

1 Terasamentelor, mecanizarea ~ [Mexann3a- 
UHA 3EMJIAHbIX paģoT; mécanisation de l'exécu- 
tion des terrassements; mechanisierte Erdarbe ten; 
earthworks mechanisation; földmunkák gépesitése]: 
Efectuarea, cu mijloace de mecanizare a unor părți 
sau a întregului proces tehnologic de execuție a 
terasamentelor. 

Alegerea utilajului pentru săparea, încărcarea 
și deplasarea pământului e determinată de con- 
dițiuni e de executare a lucrărilor, de volumul 
lor, de felul pământului, de termenul de exe- 
cuţie, de cotele roșii ale gropilor de împrumut, 
ale carierelor și rambleurilor, de relieful terenu- 
lui, de anotimp, de condiţiunile de aimentare 
cu apă, combustibil și uleiu, de condiţiunile de 
aducere și mutare a utilajului. Alegerea utilajului 
pentru transportul pământului e determinată 
de distanța de transport și de capacitatea utila- 
jului de săpat. Capacitatea utilajului de transport 
trebue să fie cel puţin de două ori mai mare 
decât capacitatea utilajului de săpat. 

Executarea mecanizată a terasamentelor com- 
portă efectuarea cu mijloace de mecanizare a lucră- 
rilor pregătitoare, ca: curățirea de tufișuri, de ar- 
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bori sau de pietre a terenului destinat lucrărilor, 
secarea și îndepărtarea apelor de suprafaţă, afâ- 
narea în prealabil a pământului din tăieturi și din 
gropile de împrumut, în cazul când procedeele 
alese pentru săpături reclamă executarea acestei 
operațiuni. Utilajele folosite la aceste lucrări sunt: 
tăietorul de tufișuri, tractorul cu diferite dispo- 
zitive, ferestraiele, și diferite sisteme de pluguri. 

Pentru săparea debleurilor, a carierelor şi a 
gropilor de împrumut se folosesc screpere trase 
de tractoare sau cu cai, gredere-elevatoare, lo- 
peți mecanice, dragline, excavatoare cu mai 
multe cupe. 

Pentru lucrări de volum mic în gropi de îm- 
prumut, la depozitarea în cavaliere și pentru 
transporturile cari se execută în condițiuni ușoare 
de teren, la distanţă și declivitate mică, se folo- 
sesc screpere lrase cu cai. 

Screperul cu tractor (v.) execută toate opera- 
țiunile lucrărilor de terasamente (sapă, trans- 
portă, aplanează și îndeasă pământul); capa- 
citatea lui variază între 0,75 m? și 25 ms, iar 
vitesa de lucru, între 2,25 și 3,5 km/h; vitesa de 
transport e de 10 km/h; distanța medie de trans- 
port, de 700 m, la declivitatea de 0,10, și la înăl- 
țimea umpluturii sau a săpăturii de maximum 
5 m (înălțime, respectiv adâncime) în cazul trans- 
portului. transversal; în cazul transportului longi- 
tudinal (sistemul de lucru în compensare), adân- 
cimea săpăturii și înălțimea umpluturii nu sunt 
limitate. 

La drumuri și la căi ferate, în regiuni de șes, 
grederul-elevator se folosește la săparea debleu- 
rilor și a gropilor de împrumut, cu deplasarea 
pământului direct în rambleu sau cu încărcarea 
lui în mijloacele de transport. 

Utilizarea grederului-elevator e eficace la lu- 
crări cu continuitate de front pe cel puțin 
350:::400 m, şi cu înălțimea, respectiv, adâncimea, 
de cel mult 1,5 m. Se folosește în pământ de 
coeziune mai mică; nu poate lucra în nisipuri 
fine, în'argilă nisipoasă, în argilă umedă și vâscoasă. 

La exploatarea carierelor, atât la lucrările de 
descoperire, cât şi la cele de extracție, se folo- 
sesc screpere cu cablu (v.), pentru transportul 
nisipului, al pietrișului şi al pietrei sparte, la di- 
stanțe sub 100.::150 m; acestea pot fi folosite și 
la lucrări sub apă, la extragerea nisipului și a 
pietrişului din lacuri și din râuri. 

La lucrările mari de terasamente, ca execu- 
tarea debleurilor și a rambleurilor, în orice re- 
giune și la orice adâncime, la săparea gropilor 
și a șanțurilor de fundaţii, la executarea cana- 
lelor, a digurilor, a barajelor de pământ, la ex- 
ploatarea carierelor, a balastierelor, se utilizează 
cu eficacitate excavatorul universal cu capacitatea 
cupei de 0,5-::3,0 m?, — putând ajunge până la 
30 m’. Pentru efectuarea diferitelor lucrări de 
terasamente, excavatorul universal are echipa- 
ment de schimb: lopată mecanică dreaptă (la 
săpături efectuate mai sus de locul de staționare 
a excavatorului, cum și pentru încărcarea pămân- 
tului în mijloace de transport), lopată mecanică 


întoarsă (la săparea gropilor de fundație și a 
tranșeelor de canalizare), draglină (la săparea 
debleurilor cu depozitarea pământului direct în 
cavaliere sau în mijloace de transport, a gropi- 
lor de împrumut cu descărcarea directă în um- 
plutură, la nivelarea debleurilor executate cu 
lopeţi mecanice, la extragerea balastului din 
râuri, când săpăturile se execută mai jos de locul 
de staționare a excavatorului), greifer (la săpă- 
turi sub apă, săpături de fundaţie în spații în- 
guste, cum și la lucrările de transbordare a ma- 
terialelor necoezive: pietriș, piatră spartă, nisip, 
cărbuni, etc.) și nivelator (pentru nivelarea tere- 
nurilor, a platformei, la taluzarea debleurilor și 
la aplanări de orice fel). 

La săparea șanţurilor de fundație și a tranșee- 
lor (canalizare, instalații de gaze și electrice, ali- 
mentări cu apă) se folosește excavatorul cu mai 
multe cupe, cu săpare frontală. 

La exploatarea carierelor de argilă, de nisip, pie- 
triș și alte materiale similare, la nivelarea ram- 
bleurilor şi a debleurilor dela lucrările de tera- 
samente de cale ferată și drumuri, se folosește 
excavatorul cu mai multe cupe cu săpare late- 
rală, indiferent dacă aceste lucrări se execută 
deasupra locului de amplasare a utilajului sau 
sub acesta. 

La canale sau la tranșee la cari pământul nu tre- 
bue transportat la mai mult decât 150:::200 m, 
executarea lucrărilor se poate face prin metoda 
fsră transport, pământul săpat aruncându-se cu 
draglina în cuprinsul profilului transversal. 

La lucrările de excavații în mine, în galerii şi 
tuneluri, se folosesc instalaţii speciale, de tipul 
screperelor cu cablu, al excavatorului cu o cupă, 
cu mai multe cupe cu săpare frontală, sau al 
instalaţiilor speciale de perforare în procedeul 
de execuţie cu scut (v. sub Tunel). 

Executarea săpăturilor în stânci, în mine și în 
tuneluri, se face cu perforatoare (v.) pneumatice 
şi electrice sau cu explozivi. Explodarea cu 
aruncarea în aer se aplică cu succes nu numai 
la săpături în stânci, dar și la executarea săpă- 
turilor debleurilor pentru terasamentele căii situate 
în terenuri obișnuite. 

Găurile de mină se execută prin forarea me- 
canizată, cu ajutorul perforatoarelor pneumatice 
(v.) și electrice (v.). Pentru forări adânci de 
4:100 m sau mai mult se folosesc mașini de 
forare, a căror funcționare se bazează, fie pe 
acțiunea percutantă a unui organ de săpare de 
diferite forme, care cade liber (mașini percu- 
tante de forare cu cablu), fie pe forarea cu aju- 
torul unui burghiu rotativ (mașini de forare 
rotative). 

Transporturile de pământ pentru terasamente 
se fac pe linie ferată normală, pentru volume de 
ordinul a 100000 m? șio distanță de transport 
minimă de 1500 m, și pe linie ferată îngustă, 
pentru volume de 10000 m: și o distanţă de trans- 
port minimă de 700 m; cu autocamioane bascu- 
lante, cu tractoare cu una sau cu două remorce, 
obișnuite, pe roți sau basculante pe șenile, 


Distanţa de transport pentru tractoare și remorce 
nu trebue să depășească 1 km. 

La transporturi masive de pământ în puncte 
concentrate și la înălțimi mari (diguri, baraje) se 
folosesc instalaţii cu benzi, fixe sau mobile, am- 
plasate în serie, sau transportul cu apă (hidro- 
mecanizare). 

La încărcări și manipulări de materiale necoe- 
zive (pietriș, nisip, piatră spartă) și la transpor- 
tul pământului din debleuri în depozite sau din 
gropi de împrumut în rambleuri se pot folosi 
transportoare cu benzi, ușoare și mobile. 

La lucrările de împrăștiere şi -de nivelare a 
pământului săpat se folosesc buldozerul (v.), 
grederul (v.) şi, mai rar, excavatorul nivelator (v.). 

Îndesarea și mărirea compacităţii umpluturii, în 
strat mai subțire decât 0,25 m, se obține prin circu- 
laţia mijloacelor de transport (căruțe, camioane), 
cu compresoare cu came (cunoscute sub numele 
de „picior de oaie”) și cilindra-compresoare, 
cari lucrează în cele mai bune condițiuni în ar- 
gile nisipoase cu puţină umiditate și nu prea us- 
cate, cum și în toate pământurile friabile, moi, 
neîntărite; cu mașini pneumatice sau electrice, la 
nivelarea gropilor de fundaţie, la îndesarea stra- 
turilor de argilă ale lucrărilor de izolare și la 
orice îndesări de volum mic, cu strat de în- 
desare sub 15 cm; cu mașini cu explozie, la 
straturi de îndesare groase până la 40 cm, în 
orice teren, moale sau tare, în nisipuri argiloase 
și în argile nisipoase, în umpluturi de piatră fărâ- 
mată, cu mărimea bucăţilor de vreo 10:12 cm; 
cu plăci de 2,5 t, suspendate de braţul excava- 
torului universal pentru straturi de 80 cm, în orice 
fel de teren, și cu mașini vibratoare cu greu- 
tatea de 30:50 kg, la suprafețe mici de teren, 
indiferent de natura solului. 

1. Terasamentelor, mecanizarea complexă a ~ 
[KOMNIIEKCHAA MEXaHH3anHA 3eMIAHbIX pa- 
60T; mécanisation complexe de l'exécution des 
terrassements; komplexe mechanisierte Erdarbeiten 
complex earthworks; mechanisation; földmunkák 
komplex gépesitése]: Mecanizarea complexului 
tehnologic de execuţie a terasamentelor, prin ale- 
gerea justă a utilajelor pentru procesele separate 
ale ansamblului de lucrări și prin reunirea lor 
într'un singur proces, astfel încât întregul utilaj 
să lucreze cu 'un randament optim, fără a pro- 
duce stagnări în lucrul utilajului adiacent. 

În practică se utilizează metoda de alegere 
a utilajului conducător (utilajul care execută cel 
mai greu şi principalul fel de lucrare), iar celš- 
lalt utilaj se determină în funcţiune de produc- 
ţia pe unitatea de timp a utilajului conducător, 

Coordonarea proceselor din întregul utilaj într'un 
unic proces complex mecanizat implică organi- 
zarea perfectă a punctelor de legătură între 
aceste mașini, ceea ce impune reducerea maximă 
a numărului de unități din cari e compus utilajul, 

O metodă deosebit de eficace pentru mecani- 
zarea lucrărilor de terasamente de mare volum 
e metoda hidromecanizată. 
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Această metodă consistă în spălarea pământu- 
lui cu ajutorul unei vine de apă sub presiune 
înaltă cu evacuarea ulterioară spre locul de de- 
pozitare a masei fluide de pământ spălat și de- 
punerea acesteia în straturi, când vitesa curentu- 
lui scade la o anumită valoare, la care particu- 
lele de pământ se depun. 

Se aplică la executarea terasamentelor de căi 
ferate și de drumuri, la săparea fundațiilor deschise, 
la coborirea chesoanelor cu aer comprimat şi a 
puturilor deschise, la săparea canalelor, a șan- 
țurilor de canalizare, la execuția barajelor, în ex- 
ploatarea carierelor de pietriș, de nisip şi balast, etc. 

Se aplică, de asemenea, la pământuri cari se 
pot spăla ușor și se pot transporta cu apă, când 
există sursă de apă și energie electrică ieftină, 

Instalaţia care servește la spălarea pământului 
e hidromonitorul. Mai răspândite sunt hidromo- 
nitoarele cu bulon central (v. fig. I), la cari 


|. Hidromonitor cu bulon central, 
1) racord (cot) inferior; 2) racord (cot) superior; 3) bulon; 
4) articulaţie; 5) ajutaj de schimb; a) detaliu de prindere a 
piuliței superioare a bulonului central, 


două racorduri fasonate (1) și (2), numite cotul 
inferior și cotul superior, sunt strânse cu bulonul (3). 
La capătul țevii se înșurubează ajutaje de di- 
feriți diamelri, în cari se produce strangularea 
vinei de apă. 

Evacuarea noroiului se face fie prin scurgere, 
fie mecanizat, cu ajutorul pompe- 
lor de noroiu, al hidroelevatoa- 
relor și erlifturilor (v. fig. I). 

Evacuarea prin scurgere se 
face folosind panta naturală a 
terenului, pe canale sau cu jghia- 
buri. 

Crearea pantelor necesare 
scurgerii noroiului implicând să- 
pături mari, se folosește trans- 
portul pământului sub presiune, 
prin pomparea noroiului în con- 
ducte, cu ajutorul pompelor de y 
noroiu, cu elevatorul pneuma- 
tic, care ridică noroiul cu aju- 
torul amestecului de apă cu aer 
comprimat; acest amestec, având 
greutate specifică mai mică decât 
apa, se ridică și antrenează 
noroiul, 

Erliftul funcţionează cufundat sub apă cel puţin 
două treimi din înălțimea socotită dela punctul 


Il. Erlitt. 
1) tub de aspirație; 
2) emu'gator; 3) jea- 
vă de aer. 
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de jos până la tubul orizontal al conductei care 
evacuează noroiul, Hidroelevatoarele și erlifturile 
pot fi echipate, la partea de jos, cu cuțite spe- 
ciale, montate pe un ax rotativ și cari, prin în- 
vârtire, afânează terenurile tari, eliminând astfel 
necesitatea de a utiliza hidromonitoare. 

Hidromecanizarea e completă când săparea, 
transportul și executarea rambleului se fac cu 
ajutorul apei; ea e partială când, cu ajutorul 
apei, se efectuează numai una dintre aceste 
operațiuni. Astfel, cu ajutorul hidromonitoarelor, 
al pompelor de noroiu şi al dragelor, se poate 
spăla pământul la suprafață și sub apă și se 
poate depozita în figuri, de unde se încarcă 
cu mijloace mecanice, în vagoane. Săparea poa- 
te fi tăcută şi cu excavatorul, iar transportul lui, 
prin scu;gere cu apă, sau parțial cu apă şi par- 
țial cu pompa de noroiu, prin depunerea în 
rambleu cu mijloace hidromecanizate. 

1. Terbiu ["epGuă; terbium; Terbium; terbium; 
terbium]. Clim.: Tb; nr. at. 65; gr. at. 159, 2. Ele- 
ment din familia metalelor din pământurile rare. 

Se cunosc următorii isotopi ai terbiului: terbiul 
152, car: se desintegrează prin captură K, cu 
timpul de înjumătățire de 4,5 ore, obţinut prin 
reacția nucleară Euti (æ, 3.n) Tbt5?; terbiul 153, 
care se desintegrează prin captură K, sau cu 
emisiune de electroni, cu timpul de înjumătățire 
de 5,1 zile, obținut prin reacția nucleară Eut5t 
(a, 2 n) Tb!53; terbiul 154, care se desintegrează 
prin captură K sau cu emisiune de pozitroni sau 
de electroni, cu timpul de înjumătățire de 17,2 
ore, obținut prin reacția nucleară Gdi** (p,n) 
Tb154; țerbiul 155, care se desintegrează prin 
captură K sau cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de cca 1 an, okținut prin reacţia 
nucleară Eui53 (a, 2 n) Tb15; terbiul 159, isotopul 
stabil l terbiului; terbiul 160, care se desinte- 
grează cu emisiune de electroni, cu timpul de 
înjumătățire də 73,5 zile, obținut prin r. acţia 
nucleară Gdi% (d, 2 n) Tbi%; terbiul 61, care se 
desintegrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 5,5 zile, obținut prin reacţia 
nucleară Gdi% (d, n) Tbiei. 

2. Terciu (kana; bouillie; Bei; paste; pép, 
kása]: Produs obținut pin sdrobirea cu apă a 
unor materii vegetale, mai ales de natură ami- 
donoasă: în urma fierberii se produce gelatini- 
zarea amidonului, dând masa fluidă neomogenă, 
numită terciu, 

3. Terebentină [crannnap, repnenrun; téré- 
benthine; Terpentin; turpentine, terebenihene; ter- 
pentin]. Chim.: Produs obținut prin antrenarea 
cu vapori de apă a balsamului (a răşinii proaspete) 
de conifere, în special de pin. E compusă aproape 
numai din |-pinen. Compoziţia variază cu specia 
botanică a coniferelor. E folosită ca solvent în 
industria lacurilor și a vopselelor, a unsorilor 
pentru piele, etc. S'n. Esenţă de teretentină. 

4. Terebratula [repeGparyna; terebratula; Te- 
rebratula;terebratula;terebratula). Paleont.: Gen de 
brahiopod articulat, cu cochilie netedă și cu umbone 
rotunjit, adesea îndoită printr'un sinus median. 


Speciile de Terebratula încep să fie întâlnite 
din Triasic și ajung până în Neogen. 

s. Tereltalic, acid ~ [repepraneBaa KHC- 
nora; acide târ&phtalique; Terephtalsăure; te- 


rephtalic acid; tereftalsav). Chim.: COOH 
Acid organic bibazic, care se | 
prezintă în cristale cari subli- c 


mează la 300°; e puțin solubil Hcl NcuH 


în apă şi în alcool; se obține prin | ll 


oxidarea  para-xilenului. E în- HC CH 
trebuințat în diverse sinteze or- Ncl 
ganice şi la prepararea unor | 
materii plastice. COOH 


e Teren [yuacToK 3eMIH, NOYBA, TPYHT, rOp- 
Hble Noponbl;terrain; Boden, Erdboden; ground, 
soil, land; talaj]. 1. Cs., Drum.: Întindere din 
suprafaţa scoarței Pământului, a cărei delimitare 
rezultă din considerarea destinaţiei sau a carac- 
teristicelor ei predominante. — 2. Geol.: Întindere din 
scoarța Pământului. — 3. Geol.: Succesiune de 
roce de aceeaşi origine (eruptivă, sedimentară, 
p=rmetamorfică), în interiorul căreia se găsesc 
zăcăminte minerale. Exemple: terenuri petroli- 
fere, terenuri aurifere, etc. — 

Teren arabil: Întindere aptă pentru arături şi 
pentru culturi agricole. 

Terenargilos: Zonă din suprafața Pământului, în 
cuprinsul căreia apar, în excluzivitate sau pre- 
dominant, pământuri argiloase. 

Teren de construcţie: Teren rezervat pen- 
tru amplasarea unor construcții. Alegerea şi sta- 
bilirea terenului de construcție se fac pe baza 
unui studiu tehnico-economic al situaţiei locale, 
ținând seamă de morfologia și de expunerea 
terenului, de legăturile existente sau posibile cu 
centrele locuite sau industriale, de manifestarea 
şi intensitatea proceselor de denudare, de sta- 
bilitatea generală și locală, de condiţiunile de 
fundare a viitoarelor construcții, etc. 

Teren de fundație: Zonă de teren în cuprinsul 
căreia se resimte influenţa solicitărilor fundațiilor. 
Limitele terenului de fundaţie sunt determinate 
de distanțele până la cari tensiunile rezultate 
din încărcarea transmisă de fundaţie mai pot 
provoca deformaţii sensibile pentru construcție, 
sau cedarea pământului şi pierderea stabilității 
acesteia. 

Teren fugitiv: Teren în pantă, în cuprinsul că- 
ruia se pot produce deplasări ale maselor de 
pământ, fie prin alunecare, fie transformate într'o 
masă curgătoare, în urma acțiunii apelor de 
infiltrație. Sin. Teren mișcător, Teren fugător. 

Teren mlăștinos: Suprafaţă acoperită permanent 
sau periodic cu apă stagnantă și cu depuneri de 
mâl, de nomol, turbă,'lan, vegetație de baltă, etc. 
(v. Mlaştinilor, metode d amenajare a ~). 

Teren nisipos: Zonă de teren în cuprinsul 
căreia apar, în excluzivitate sau predominant, 
pământuri nisipoase. 

2. ~ alunecător [noJ3yună rpynr; sol glis- 
sant; Rutschboden; sliding soil; csuszâtalaj]. Geol.: 
Sol de grosime variabilă, aşezat în panţă pe un 


strat impermeabil şi expus să se desprindă de 
acest strat și să alunece la vale în timpul ploilor 
abundente. 

+ Teren de sport [cnopTuHBHaA Nnomanka; 
terrain sportif; Sportplatz, Sporifeld; sports field; 
sportpálya]. Cs.: Ansamblu format dintr'un teren 
special amenajat și din construcțiile anexe, pentru 
practicarea uneia sau a mai multor ramuri de 
sport, — separat sau în cadrul unui complex 
(stadion), 

Terenurile de sport se împart în două cate- 
gorii: terenuri de sport în aer liber (de vară și 
de iarnă) și terenuri de sport acoperite (săli). 

D'n punctul de vedere a suprafeței amenajate, 
terenurile de sport se împart în şase grupuri: 
terenuri verzi, gazonale (teren de football, de 
handball, de oină, de rugby); terenuri cu sgură 
(teren de volleyball, de basketball, de tenis, 
pistă de atletism); terenuri pentru sporturile de 
apă (basin de nataţie, de sărituri, teren de po'o, 
bază de canotaj și de vele); terenuri pentru 
sporturi de vitesă (velodrom, motodrom, traseu 
de curse cicliste, hipodrom); terenuri pentru 
sporturi də iarnă (pat noar, teren de hockey pe 
ghiaţă, pistă de patinaj, pârtie de botsleigh, de 
ski, trambulină de ski), și terenuri speciale (pistă 
pentru complexe sportive, teren de joc pentru 
copii, de gimnastică, etc.), 

Alegerea terenului se face astfel, încât supra- 
fața să corespundă instalaţiilor sportive cari se 
proiectează, să fia ușor accesibil celor cari îl 
folosesc, să nu fie expus vânturilor puternice, să 
nu fie în apropiere de surse de fum, de gaze 
sau de sgomot și nici în calea vântului domi- 
nant care sufiă din spre aceste surse; stratul de 
apă subteran să fie sub 0,75 m, în punctul cel 
mai jos al terenului; natura solului să fie favo- 
rabilă din punctul de vedere al rezistenţei și al 
condiţiunilor igien'ce-sanitare. Nu se recomandă 
terenuri de umplutură, depozite de gunoaie, cele 
cari emană gaze, terenuri mlăștinoase, etc. Cea 
mai bună orientare pentru terenurile sportive e 
orientarea Nord—Sud. Dimensiunile și condiţiunile 
(de orientare, de drenare, etc.) pe cari trebue 
să le îndeplinească terenurile de sport sunt sta- 
bilite prin regulamentele de joc. 

Pentru a asigura scurgerea rapidă a apelor de 
ploaie se folosește un sistem de drenare (în su- 
prafață, în adâncime, sau mixt), care depinde de 
natura solului. 

=. Terilenă. Chim.: Fibră sintetică constituită 
din politereftalat de etilenă. Se prepară din acid 
tereftalic (v.) și etilenglicol. Are următoarele con- 
stante: rez'stența la rupere 4,5:::5,5 g/den; alun- 
girea la rupere 15:::25%; higroscopicitatea 0,4 la 
65% u.r.%; temperatura de înmuiere 238; 
temperatura de topire 256°. (N. C.). 

s Terlinguait [repunnryaur; terlinguaite; Ter- 
linguait; terlinguaite; terlinguait]. Mineral.: HgCI, 
HgO. Oxiclorură de mercur, naturală, cristalizată 
în sistamul monoclinic, cu luciu adamantin. 

4 Terme [repMbi; thermes; Thermen; termal 
waters, thermae; meleg fürdő]. Arh,: Stabiliment 
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de băi calde, în Antichitate, a căror apă era încălzită 
natural (ape termale), sau artificial. 

La Romani, clădirea sau complexul de clădiri, 
care cuprindea un stabiliment de băi (mai ales 
de băi calde), piscine, basine de apă rece, băi 
de abur, cum și instalaţiile anexe (palestre, gim- 
nazii, etc.), 

În general, termele aveau următoarele încăperi 
principale: vestibulul de intrare, săli de desbrăcare, 
cu boxe de ținut hainele (spoliatorium sau apo- 
dyterium), săli de ungere cu uleiuri și cu parfumuri 
(unctuarium), săli pentru jocuri cu mingea (sphoe- 
risterium), pentru exerciţii fizice (coryceum), baia 
caldă (caldarium sau lavacrum oceanum), cu basine 
infundate în pardoseală (labra sau alvei salia), 
sala cu apă călduță (tepidarium) sau baia cu 
abur (vaporium), baia rece (frigidarium), cu basine 
de înnot (piscina natalis), baia cu abur sec (con- 
camerata sudatio sau sudatorium), săli boltite, cu 
ventilație, în cari se pregătea apa caldă (laconcum). 

Încălzirea artificială a termelor se făcea cen- 
tral, printr'un sistem de canale îngropate în par- 
doseală. 

s. Termen [Bbipamtenue; terme; Ausdruck; 
term, expression; kifejezés]. 1. Gen.: Fiecare dintre 
cuvintele sau grupurile de cuvinte cari auo 
accepțiune particulară într'un domeniu de ecti- 
vitate. Exemple: bulon, impedanţă, pânză de şa- 
riaj, reactanță, etc. 

e Termen [unen; terme; Glied; term; rész]. 
2, Mat.: Fiecare dintre monoamele unei sume sau 
ale unei diferenţe. 

7 Termen spectral [cnekrpabubiă unen; 
terme spectral; Spektralterm; spectral term; szin- 
k&pterm]. Opt.: Mărime care depinde astfel de 
valoarea energiei unei stări atomice sau molecu- 
lare, încât frecvenţa unei linii spectrale emise 
într'o transiție între două stări energetice e di- 
ferența celor doi termeni spectrali cor >spunzători. 
Dacă această frecvență se exprimă cu ajutorul 
numărului de unde pe centimetru (cm”1), valoarea 
unui termen spectral e T = —E/hc, E fiind ener- 
gia atomului sau a moleculei în starea respectivă, 
c vitesa de propagare a luminii în vid și h, con- 
stanta lui Planck. 

s. Termică, analiză ~ [Trepmnueckuii ana- 
nu3; analyse thermique; thermische Analyse; 
thermal analysis; termikus analizis]. Fiz.: Metodă 
de cercetare a proprietăţilor amestecurilor, în 
vederea stabilirii diagramei de solidificare a lor, 
prin determinarea curbelor de solidificare, a 
punctelor eutectice, de transiție, etc. Consistă în 
observarea variaţiei, în funcţiune de timpul t, a 
temperaturii 7 a unui amestec lichid care se ră- 
cește. Trasând curba T=f(t) pentru amestecuri 
de compoziţii diferite, un palier orizontal la o 
temperatură oarecare indică un punct de topire 
a unei substanţe definite, un punct eutectic sau 
unul de transformare, iar o schimbare de direcţie, 
un punct de începere a solidificării. Curbele T = f(t) 
se pot determina prin observaţii la termometru 
sau cu un cuplu termoelectric legat la un gal- 
vanomptru; în acest din urmă caz, deplasarea 
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spotului galvanometrului se poate înregistra pe 
o hârtie fotografică înfășurată pe o tobă care 
se roteşte cu vit:să uniformă. Se mai poate 
utiiiza o metodă diferenţială cu două cupluri și 
două galvanometre, înregistrarea făcându-se pe 
o hârtie fotografică fixă, 

1. Termică, radi:ție ~. V. Radiaţie termică. 

2. Termie [repmna; thermie; Thermie; thermal 
unit; termia]. Fiz.: Unitate de cantitate de căl- 
dură, egală cu căldura produsă prin transfor- 
marea în căldură a unei unităţi de lucru mecanic. 
Mărimea ei depinde, deci, de unitatea de lucru 
mecanic aleasă (dar e independentă de definiţia 
gradului centigrad de temperatură). Prezintă avan- 
tajul də a face egal cu unitatea echivalentul 
mecanic al caloriei, care intervine în formulele 
cari exprimă echivalența dintre lucrul mecanic 
consumat și căldura produsă. 

s. Termificare [rennoutanua;thermification; 
Heizkraftkupplung; district heating; termifikăci6]. 
Termot.: Alimentarea centralizată cu căldură 
produsă, combinat cu energie electrică în cen- 
trale; căldura livrată poate fi utilizată în scopuri 
tehnologice, în cadrul unor procese industriale 
(termificare industrială), respectiv la încălzirea și 
ventilația clădirilor sau la acoperirea cererilor de 
apă caldă din orașe (termificare urbană). Termi- 
ficarea poate fi la înaltă temperatură, când căldura 
e livrată la peste 200°, respectiv la joasă tempe- 
ratură, când aceasta nu depășește 200%, 

Termificarea sațisface atât cerințele tehnico- 
economice privitoare la producerea centralizată 
a energiei electrice și a căldurii în mari unităţi 
cu randament mare (căldări de abur și grupuri 
turbogeneratoare), cât și pe cele ale unei distri- 
buţii printr'o rețea generală, energia electrică fiind 
debitată în rețeaua electrică generală, iar căldura, 
distribuită printr'o rețea termică, construită în acest 
scop. Prin producerea în comun a energiei elec- 
trice și a căldurii se realizează un proces ener- 
getic cu un randament global până la 80%, mult 
superior randamentului în cazul că s'ar produce 
separat cele două procese, obținând astfel o mai 
bună valorificare a combustibililor. 

Economia de combustibil e realizată prin satis- 
facerea unei cereri de căldură la temperatură 
mai joasă, cu căldura luată dintr'un ciclu termic la 
temperatura corespunzătoare, în locul căldurii pe 
care ar desvolta-o combustibilii la temperatură 
înalță, în instalaţii directe de încălzire sau în căl- 
dările unei centrale termice corespunzătoare. 

Prin termificare se înlocuesc căldările industriale 
sau instalaţiile de încălzire de orice fel (de calo- 
rifer, de soke, etc.) cu instalaţii mari de căldări, în 
cari se produc, în condițiuni optime, atât căldura 
pentru producerea energiei electrice, cât și cea 
destinată consumului termic, ultima ajungând la 
consumatori prin rețeaua termică. Termificarea 
urbană prezintă avantaje de ordin social, con- 
tribuind la ameliorarea condiţiunilor de traiu, prin; 
îmbunătățirea condițiunilor igienice și de transport 
în orașe, deoarece dispare deservirea individuală a 
unui mare număr de focare; alimentarea cu 


căldură pentru încălzit și ventilație, într'un regim 
continuu şi ușor reglabil; posibilitatea de a folosi 
oricând apă caldă pentru nevoile casnice; etc. 

Termificarea se face în condițiuni deosebit de 
favorabile în economia socialistă planificată, care 
poate coordona uşor legăturile ei complexe, în 
scopul soluţiilor optime din punctul de vedere 
general. 

Ciclul termic de producere în comun a energiei 
electrice și a căldurii depinde de temperatura la 
care trebue livrată căldura. Pentru temperaturile 
înalte nu se pot folosi instalaţiile cu abur cu 
cicluri normale, ci tre- 
bue să se recurgă lar 
instalații cucicluri spe- | ; 
ciale, de exemplu la 
cele cu vapori de 
mercur, sau la turbine 
cu gaze. De aceea, 
termificarea la înaltă 
temperatură încă nu 
a depășit stadiul pro- 
punerilor sau al încer- 
cării experimentale. 

În termificarea la 
temperaturi joase se 
folosesc instalații cu -2y 
abur cu cicluri nor- 
male, în cari destin- 
derea aburuluieoprită 
la presiunea care co- 
respunde condițiuni- 
lor consumului termic 
— şi anume fie în în- 
tregime în centralele de termificare cu contrapre- 
siune (v. fig 1), fie numai pentru o parte din 
abur, restul continuând destinderea până la vidul 
din condensatoare, în centralele de termificare 
cu condensație și priză. 

Ameliorarea randamentului, realizată prin pro- 
ducerea combinată a energiei electrice și a căl- 
durii, față de producerea lor separată, e exempli- 
ficată în fig. |, care reprezintă procesele respective 
în diagrama T-S, în ipoteza alimentării cu căldură 
a unui consumator industrial (cu aburd e 8 ata), 
în scopuri tehnologice, dintr'o centrală de termi- 
ficare (presupusă cu contrapresiune, pentru sim- 
plificarea reprezentării). — În cazul producerii se- 
parate a energiei electrice într'o centrală termoelec- 
trică cu pură condensație, randamentul termic teo- 
retic e dat de raportul dintre suprafaţa ahbcdiea, 
care reprezintă căldura transformată în lucru 
mecanic, și suprafața a hbcdiefga, care corespun- 
de căldurii consumate. Căldura care corespunde 
suprafeței aefga este evacuată din instalaţie la 
temperatura de cca 30°, prea joasă pentru a 
putea fi folosită. Procesul separat al producerii 
căldurii într'o centrală termică e reprezentat de 
orizontala hi, iar căldura produsă corespunde 
suprafeței ahiefg, care, pentru procesul teoretic, 
e egală cu căldura consumată, ceea ce duce la 
un randament teoretic de 100%. În cazul termi- 
ficării, cele două procese se combină astfel, încât 


I. Ciclurile termice teoretice ale 

centralelor termoelectrice, ter- 

mice și de termificare, cu con- 
trapresiune, 


procesul producerii energiei electrice să se supra- 
pună exact celui termic, și căldura să se evacueze 
din procesul de producere a energiei electrice 
cu parametrii la cari ea trebue livrată în rețeaua ter- 
mică. Practic, în centrale de termificare destinderea 
aburului viu nu se mai face deci până la vidul insta- 
laţiilor de condensaţie (0,04 ata), ca în turbinele 
unei centrale termoelectrice, ci numai până la o 
presiune care corespunde celei cerute de alimen- 
tarea consumatorului de căldură (în cazul cons'- 
derat, 8 ata) și anume în turbine cu contrapresiune. 
În acest fel, randamentul teoretic global al celor 
două procese combinate devine de 100%, dato- 
rită folosirii integrale a căldurii evacuate din ciclul 
de forță. Prin combinarea celor două cicluri se 
obţine o cantitate mai mică de energie electrică 
pe 1 kg de abur destins (suprafața hbcdih e 
mai mică decât suprafața ahbcdiea). Hotăritor e 
însă bilanțul global, adică energia electrică ob- 
ținută din destinderea întregii cantități de abur; 
în funcţiune de aceasta rezultă măsurile de com- 
pensare necesare, după cum apare un excedent 
sau un deficit de energie electrică. 

Deoarece energia electrică ce se poate pro- 
duce combinat, în regim de termificare, cu o 
anumită cantitate de căldură cedată, e cu atât 
mai mare, cu cât presiunea și temperatura aburului 
viu sunt mai înalte și cu cât presiunea până la 
care se face destinderea aburului e mai joasă, 
se introduc trepte diferite de destindere, în 
funcțiune de natura consumatorului. Totodată, 
pentru o mai bună folosire a instalaţiilor de căl- 
dări în perioadele cu un consum termic mai mic 
(anotimpurile calde, la consumul pentru încălzirea 
clădirilor), se instalează în centralele de termifi- 
care turbine cu condensație şi priză; acestea 
alimentează, prin una sau prin două prize, insta- 
laţiile de livrare de căldură, și pot produce ori- 
când, prin partea de condensaţie, energie elec- 
trică în plus, după necesități. — Termificarea sovietică 
a adoptat în acest scop turbine standardizate, cu 
condensație și cu două prize: una pentru încăl- 
zire la presiunea de 1,2:::2,5 ata și una pentru 
consumuri tehnologice, la 8:::13 ata. — 
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Transportul și distribuția căldurii se fac prin 
rețeaua termică, printr'un agent termic adecvat: 
abur, apă fierbinte (cu temperatura peste 100°) 
sau apă caldă, ales în general în funcțiune de 
temperatura necesară (de obiceiu, abur pentru 
termificarea industrială şi apă fierbinte pentru 
cea urbană). Reţeaua termică poate funcţiona în 
circuit închis (v. fig. II), adică cu întoarcerea 
totală sau parțială a agentului termic, după ce a 
cedat căldura necesară, sau în circuit deschis, 
când agentul termic e reținut în instalaţiile con- 
sumatorilor (de ex. 
e consumat ca apă 
caldă, în scopuri 
igienice şi mena- 
jere). Conductele = 
cari constitue, îm- 
preună cu arma- 
turile respective, 
rețeaua termică, 
se izolează cores- 
punzător, pentru 
reducerea pierde- d 
rilor de căldură — 4 
şi se așază în ge- 
neral subteran, fie 
direct în pământ, 


RRI SETI 
Aa D ZZA H 
PD AZA 


il 


Za, 


(ed 


dd 


77077777 


fie în canale 
speciale, vizitabile 
sau  nevizitabile SA 


(v. fig. MI). 
Racordarea con- 
sumatorilor la re- 
țeaua termică se 
face direct sau in- 
direct, după natura 
și condiţiunile de 
funcționare a in- 
stalațiilor de con- 
sum. De exemplu, 
la o rețea termică 
funcționând cu apă 
fierbinte în circuit închis, racordarea se poate face: 
prin racord direct simplu, când se conduce agentul 


Ill. Canale pentru conducte de termi- 
ficare, 
a) canal vizitabil; b) canal nevizitabli. 


a 
Il. Schema de racordare la rețeaua de termificare, în circuit închis, a imobilelor cu încălzire centrală, 
a) curacord direct, la distribuire de apă supraîncălzită; b) cu racord indirect, la distribuire de abur; 1) conductă de alimentare; 
3 conductă de întoarcere; 3) regulatorul debitului de alimentare cu apă supraincălzită; 4) regulator de întoarcere; 5) aparat 
de amestec; 6) robinet; 7) radiator; 8) schimbător de căldură (aparat cu contracurent); 9) regulator de temperatură; 10) contor, 
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termic al rețelei prin întreaga instalație de con- 
sum, la aceeași temperatură ca în rețea; prin 
racord direct cu elevator, când se introduce în 
instalație un amestec de agent termic cu tempe- 
ratura din reţea şi de agent termic care a cedat 
în prealabil căldură în instalația abonatului (prin 
dozarea acestui amsstec se poate realiza un 
reglaj corespunzător al temperaturii); prin racord 
indirect, când se intercalează între circu'tul rețelei 
termice și cel al instalaţiilor racordate un schim- 
bător de căldură, care izolează cele două instalații 
din punctul de vedere hidraulic, ceea ce e util 
în anumite cazuri. i 

1. Terminologie [repmunonorus; terminologie; 
Terminologie; terminology; terminologia]. Gen.: 
1, Sistemul termenilor tehnici folosiţi într'o știință 
sau artță, — 2. Disciplina care are ca obiect stu- 
diul termenilor (v. Termen 1) și al condițiunilor 
în cari aceştia se introduc într'o știință sau artă, 
într'o limbă, etc. 

2. Terminor [qnpepenrmantnaa cxema; ter- 
mineur; Vierdrahtgabel; four-wire terminating set; 
terminor, négy- 
huzatos villa]. 
Telc.: Transfor- 
mator diferen- 
țial sau dispo- 
zitiv de trans- 
formatoare cu 
mai multe în- 
făşurări sime- 
trice, intercalat 
ca legătură în- 
tre un circuit 
cu două fire și 
unul cu patru 
fire. El impiedecă sau slăbește reacțiunile uneia 
dintre liniile cu două fire ale circuitului cu patru 
fire, asupra celeilalte linii a lui. În acest scop se 
folosesc şi legături în punte. 

Terminorul e folosit la terminarea în centrală a 
circuitelor cu patru fire fizice, sau de tipul „patru 
fire“, în cazul sistemelor cu curenți purtători pe 
linii aeriene. Schema simplificată a unui terminor, 
format din două translatoare echilibrate, e repre- 
zentată în figură. 

3. Termit |repmaur; thermite; Thermit; thermit; 
termit]. Metl.: Amestec de pulbere de aluminiu 
şi oxid de fier (magnetit) care, la ardere, reac- 
ționează puternic exotermic. Căldura desvoltată 
în această reacţie: 

8 AI+3 Fe30,=4 AL;0;+9Fe+795 kcal/kg 
ridică temperatura la 2300-::3000*. Amorsarea reac- 
iei se face prin intermediul unui amestec de 
aprindere ușor inflamabil, constituit din aluminiu, 
peroxid de bariu și magneziu (praf sau panglică). 
Termitul se întrebuințează la sudarea alumino- 
termică a pieselor mari de oțel. 

4. Termochimie [repmoxumuAa; thermochimie; 
Thermochemie; thermochemistry; termokemia, hő- 
kémia]. Chim. fiz.: Ramură a Termodinamicei 
chimice, care se ocupă cu predeterminarea efec- 


Schemă de terminor. 
T) terminor; A) şi B) circuit cu patru fire; 
C) circuit cu două fire (spre centrală); 
E) echilibror. 


telor termice, adică a căldurilor de reacţie ale 
proceselor fizicochimice (reacţii chimice, topiri, 
vaporizări, transiţii, formarea soluțiilor, diluarea 
soluţiilor, etc.), și a variaţiei lor cu temperatura. 

Termochimia se bazează pe primul principiu al 
Termodinamicei (v.). Considerând că sistemul stu- 
diat schimbă cu mediul înconjurător numai căl- 
dură Q și lucru mecanic L, conform primului 
principiu, L+Q=4U, unde AU e variația cores- 
punzătoare a energiei interne, care depinde numai 
de starea iniţială şi de cea finală. Presupunând 
că forțele cari efectuează lucru mecanic derivă 
dintr'un potenţial, atât lucrul mecanic, cât și canti- 
tatea de căldură depind numai de cele două 
stări extreme. Aceste condițiuni sunt îndeplinite 
în reacţiile chimice efectuate la volum constant 
(V = const.), sau la presiune constantă (p = const.). 
În primul caz, L=0 și Q,=AU, unde Q, e căldura 
de reacţie la volum constant (efectul termic la 
volum constant). Acest caz e realizat în reacțiile 
din bomba calorimetrică, în cele din autoclave 
și, cu aproximaţie suficient de bună, în reacț ile 
în fază condensată (lichidă sau solidă), pentru 
cari variaţia de volum e mică. — În al doilea caz, 
dp=0 şi, deci, 

L=pWV, Q =AH=4U+pAV=Q,+p4V, 
unde AV e variația de volum, iar Q,=AH e căl- 
dura de reacție la presiune constantă (entalpia de 
reacție). Acesta e cazul reacțiilor la presiune 
constantă. 

Relațiile se referă la procese isotermice; deci 
căldurile de reacție sunt călduri latente. 

Ecuația chimică generală a unei reacții e 


va A+Yg B+ -:: =v L+yy M+ + 
sau ; 
È y; 4;=0, 

v; reprezentând numărul de moli din substanţa 4; 
cari iau parte la reacție, atr buind semnul pozitiv 
coeficienţilor produșilor reacției (P;), şi semnul 
negativ coeficienţilor substanțelor cari intră în 
reacţie, adică reactanţilor (R;). Cantităţile repre- 
zentate de ecuația chimică constitue o unitate 
de reacție. 


Căldura de reacție AU sau AH se referă lao 
unitate de reacție. Semnul căldurior de reacție 
e negativ în cazul reacțiilor exotermice, cari des- 
voltă căldură pentru a menţine temperatura con- 
stantă, și pozitiv în cazul reacţiilor endotermice, 
cari absorb căldură pentru a menţine temperatura 
constantă. 

Astfel, pentru 


Cigratit) * Oatg)= COz() 


AH = —94,03 kcal la 25°, ceea ce arată căun 
atom gram de carbon în stare de grafit și un 
mol de oxigen în stare de gaz reacţionează dând 
un mol de bioxid de carbon în stare de gaz 
(unitatea de reacţie), la presiune constantă, des- 
votând 94,03 kcal la 25°, 


Relaţia dintre AH și AU, în cazul reacțiilor 
dintre gaze, are forma: 


AH =AU + pAV =AU +A) RT, 


R fiind constanta gazelor perfecte (R = 1,9869 cal 
grad"! mol-!), T, temperatura absolută și Avio)’ 
variația numărului de moli de gaz din unitatea 
de reacție, adică diferența dintre suma coeficien- 
ților substanțelor gazoase p'oduse și suma coe- 
ficienţilor substanțelor gazoase cari intră în reacție. 
În faza condensată, pAV < H şi, în general, se 
poate neglija; deci AH AU, 

Valoarea căldurii totale de reacție (la presiune 
constantă sau la volum constant) pentru transformări 
succesive ale unui sistem compus din substanțe 
chimice, elemente sau combinații, depinde numai 
de starea inițială și finală a reactanţilor, respec- 
tiv a produșilor, fiind independentă de drumul 
urmat, de natura reacțiilor intermediare, de or- 
dinea lor și de transformările fizice cari se 
produc („legea” lui Hess), Pe această lege se 
bazează scăderea și adunarea ecuaţiilor termo: 
chimice; ea permite, astfel, determinarea căldurii 
de reacţie a unor reacții inaccesibile determină- 
rilor experimentale directe. De exemplu, la 25°, 


Cisy +2 Sey CSa 
+30, (m) +30, 
> COz(9) + 20:43) - 
conform legii lui Hess 
AH +AH AH 


Lun 


sau 
AH, AH AH =(—94,0—2: 70,2) 
— (—265,0)= 30,6 kcal, 
de unde 
Cis) +2 Sis) = CSa) âH =30,6 kcal. 


Din legea lui Hess rezultă următoarele teoreme 
ale Termochimiei: Căldura absorbită la descom- 
punsrea unei substanțe e egală cu căldura des- 
voltată la formarea acestei substanțe; căldura 
desvoltată într'o reacție lentă e identică cu căl- 
dura aceleiaşi reacţii rapide; deci căldura de 
reacţie e independentă de timpul de reacție. 

Probl>ma experimentală a Termochimiei con- 
sistă în determinarea cantitativă a efectelor ter- 
mice (la volum constant sau la presiune constantă). 
Se folosesc calorimetre speciale, în cari se mă- 
soară corespondenţa dintre căldura de reacţie şi 
energ'a electrică, comparaţia făcându-se prin creș- 
terea temperaturii. În multe cazuri e convenabil 
să se etaloneze sistemul calorimetric cu o reacție 
„standard“. Cea mai indicată reacție standard 
pentru bomba calorimetrică e reacția de combus- 
ție a acidului benzoic pur, a cărui căldură de 
combinaţie e 

AH. = 3226,39 +0,32 J/mol la 25°. 


Condiţiunile de lucru sunt: temperatura de 30%; 
presiunea inițială a oxigenului în bombă, la 30°, 
de 30 atm; 3 g apă în bombă pentru 1 | capaci- 
tate, 3 g acid benzoic pentru 1 | capacitate, 
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Entalpia de reacţie pentru unitatea de reacție 
e dată de AH= £v; H;— $v,H,:-+. Deoarece 
P R 


practic se pot măsura numai variații de entalpie 
şi nu valori absolute, e necesară alegerea unei 
stări standard pentru fiecare substanță. Se obiș- 
nuește să se considere că elementele sunt în 
stare standară în starea lor de agregare stabilă 
sub presiunea de 1 atm și la tempsratura ordi- 
nară; entalpia elementelor în starea lor standard 
e considerată nulă. Căldura de formare (en- 
talpia de formare) a unei combinaţii e, astfel, 
egală cu căldura de reacţie la formarea unui mol 
de substanță din elemente. Căldura standard de 
formare (entalpia standard de formare AH) se 
refară la o reacţie de formare din elemente, 
toate substanțele din reacţie fiind în starea lor 
standard. Prin convențiune, entalpia de formare 
a ionului Ht în soluție foarte diluată se consi- 
deră nulă. 

Starea standard (ipotetică) a gazelor (starea în 
care entalpia nu depinde de presiune) e, la 
fugacitate egală cu unitatea, iar a ionilor, la 
activitate egală cu unitatea. 

Tablourile caracteristicelor termodinamice conțin 
valorile entalpiilor standard de formare (cum și 
entropia și entalpia liberă de formare), la o tem- 
peratură de referință de 18°, pentru substarţele 
anorganice, sau de 25°, pentru substanţele organice. 

Cunoscând căldurile de formare ale reactan- 
ților și ale produșilor unei reacţii chimice, se poate 
calcula căldura de reacție conform ecuației 


AH$o= Ly; AH0— Evy Here, 
P R 


AH! fiind enta'piile de formare ale componenților. 


În calculele termodinamice, entalpiile de for- 
mare ale apei și bioxidului de carbon sunt date 
fundamentale 


1 
Hg) +7 Oat9)=H:0u), 


AH$os,15 = — 68 318,1 £9,6 cal molt; 
Cigratit) + O2(9) = COa(), 
AFsos,us = —94 029,811,0 cal mol“. 


Entalpiile de reacţie variază cu presiunea; pen- 
tru calculul efectului presiunii asupra entalpiei de 
reacție sunt necesare date experimentale, sau 
cunoașterea ecuației de stare a gazului real. 
Pentru faze condensate, efectul presiunii e ne- 
glijabil. 

Variația entalpiei de reacţie cu temperatura e 
dată de 


CRB) pi a), 
=F Cp (Ù= E v; C, (i) DP 


deoarece, prin definiţie, (88 


37), 


molară la presiune constantă, 


= C, e căldura 
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Pentru căldura la volum constant se găsește o 

ecuație asemănătoare: 
AU : A 
(200) = wC,- gw C, (Dis 

Prin integrare, aceste relații permit găsirea 
funcțiunii A H=ọ (T). 

Deoarece, în general, C, e o funcțiune de 
temperatură de forma C,=a+bT+cT?+-.., 


urmează ) 
O (AH se 
( 3T zar +T. 


Prin integrare, se obține 


1 1 
AHp=IptaT+3 ra TI, 


Ig fiind o constantă de integrare, determinată 


prin cunoaşterea valorii AHOs. 

Ultima ecuație permite calculul constantei de 
echilibru chimic la diferite temperaturi, și re- 
zolvarea unor importante probleme practice, 
ca predeterminarea temperaturii teoretice a fla- 
cării sau a temperaturii atinse într'un reactor 
adiabatic, 


1 Termocinetică [repmornnerua; thermoci- 
nâtique; Theorie der Wărmeleitung; thermocine- 
tics; termokinetika). Fiz.: Ramură a Teoriei căldurii, 
care studiază transferul de căldură. 


2. Termoconvectiv, vârtej ~ [repMokoHBeK- 
THBHbIĂ BHXpb; tourbillon thermoconvecitif; ther- 
mokonvectiver Wirbel; thermoconvective eddy 
current; termokonvektiv örvény]. Mec. fl.: Vârtej 
care se formează într'un lichid vâscos încălzit ne- 
unifrom, când volumul lichidului e destul de mare 
pentru ca particulele încălzite să nu aibă condi- 
țiunile de a ajunge, fără deplasare sensibilă, în 
echilibru cu restul lichidului. 

Într'o pătură de lichid vâscos, încălzită pe dede- 
subt, se formează părţi (celule) aproape prismatice, 
prin interiorui cărora lichidul urcă, coborirea fă- 
cându-se de-a-lungul pereţilor celulelor (vârte- 
juri celulare). De asemenea, un lichid care se 
scurge pe o placă încălzită uniform se separă în 
vârtejuri paralele cu linia de cea mai mare pantă 
(vârtejuri în bandă). Între două p'ăci paralele, 
situate la distanţa h una de cealaltă șiale căror 
temperaturi diferă cu AT, schimbările în circulaţia 
fluidului depind de mărimea fără dimensiuni: 


aC 
G=% 8AT, 


unde & e coeficientul de dilatație cubică, C e 
căldura specifică raportată la unitatea de volum, 
K e conductibilitatea termică, iar v e viscozitatea 
cinematică. Pentru G <1700, fluidul se găsește 
într'o stare preconvectivă, în care particulele sale 
încălzite, din cauza încălzirii insuficiente, au timp 
să se pună în echilibru cu mediul, fără să se fi 
deplasat sensibil. Când 1700<G<45 C00, se pro- 
duce o circulație termoconvectivă. Pentru G= 
45 000, circulația încetează odată cu declan- 
şarea turbulenței. Vârtejurile convective se pro- 


duc și în aer, unde trecerea dela starea precon- 
vectivă la cea convectivă se face treptat. Circu- 
laţia termoconvectivă începe către G= 2000, iar 
primele indicii ale turbulenței apar la G= 5000, 
Mişcarea devine în întregime turbulentă la G =45 000, 

În atmosferă se produc vârtejuri termoconvec- 
tive (celulare și în bandă) cari par să fie cauza 
deformării celor mai multe genuri de nori. În 
atmosferă, starea de turbulență e aproape per- 
manentă. Circulaţia termoconvectivă pare să de- 
vină posibilă în urma înlocuirii proceselor molecu- 
lare (fără importanță în cazul atmosferei), prin 
procese de difuziune produse de însăși turbu- 
lența din atmosferă. 

s. Termocromare | repMoxpomupoBanue; ther- 
mochromage; thermische Chromierung; thermo- 
chromags; termikus kromozâs]. Meti.: Tratament 
termochimic de mărire a rezistenței la coroziune, 
a rezistenței la uzură și a rezistenței la tem- 
peraturi înalte a pieselor din aliaje feroa- 
se, care consistă în îmbogățirea în crom a stra- 
turilor dela suprafața piesei, prin încălzirea ei 
într'un mediu care cedează crom. Se efec- 
tuează prin împachetarea pieselor în amestecuri 
de pulberi adecvate și prin încălzirea lor, fie 
fără gaze de reacţie, fie într'o atmosferă cu 
gaze de reacție; în cazul pieselor de oţel, ter- 
mocromarea se face și prin introducerea aces- 
tora într'o baie de săruri topite, constituită din- 
tr'un amestec de cloruri de crom, CrCl și CrCl, 
clorură de bariu, clorură de calciu și clorură de 
vanadiu, dintre cari ultima contribue la mărirea 
adâncimii stratului cromat. Amestecurile de pulberi 
folosite pentru termocromare se compun din crom 
sau ferocrom, aluminiu (care împiedecă concre- 
ționarea pulberii) și clorură de amoniu (care 
are rolul de catalizator). La termocromarea fără 
gaze de reacţie, la încălzire, cromul din pulberi 
și cromul în stare atomică (produs în reacția 
dintre fier și clorura de crom, CrCl, formată prin 
descompunerea clorurii de amoniu și acțiunea 
acidului clorhidric rezultat, asupra cromului din 
pulberi) difuzează în piese, formând cu fierul 
o soluție solidă de crom în fier. — Termocroma- 
rea in gaze de reacție se face prin trecerea unui 
curent de acid clorhidric prin amestecul de pulberi. 
Se formează clorură de crom care reacționează 
cu fierul din piesele încălzite la temperatura de 
950:::1000* și separă cromul în stare atomică 
(conform reacției 3 CrCl, +2 Fe=3 Cr+2Fe Cl;); 
acesta difuzează în piese. 

Termocromarea cu pulberi a pieselor de oțel 
se face prin încălzire la temperatura de 1000-1100°, 
timp de 2:::7 ore, obținându-se un strat de 
0,04-::0,25 mm; carbonul din oțel impiedecă di- 
fuziunea cromului în oțel, iar difuziunea cromului 
provoacă difuziunea cerbonului din miez spre 
suprafaţă. Microstructura stratului cromat prezintă 
poliedre albe de soluție solidă de crom în 
fier și un strat de perlită (la oțelurile hipoeutec- 
toidice), sau un strat de carburi de crom (la oţe- 
lurile hipereutectoidice). Se aplică la fabricarea 
pieselor de aparate și de mașini din industria. chi- 


mică, la tije, tiranţi, roți dințate, la conductele 
de gaze din uzinele producătoare de acizi, etc. 

Termocromarea pieselor de fontă se face prin 
încălzire la 1000-::1100*, timp de 20:::25 de ore, 
obținându-se un strat cromat de 0,15:::0,2 mm, 
compus din carburi de crom la exterior și dintr'un 
amestec, de concentraţie eutectoidică, de ferită 
și carburi de crom, la interior. Stratul cromat 
e rezistent la coroziunea atmosferică și la acțiunea 
acidului azotic, și nu e fragil (prezintă capacitate 
de deformare), deci lărgește domeniul de în- 
trebuințare a fontei. Se aplică la fabricarea pie- 
selor de aparate chimice, a pieselor de pom- 
pe din exploatarea minieră, a uneltelor de ștan- 
tat, etc. 

După termocromare, piesele se curăţă cu pe- 
ria de sârmă și se fierb în apă, pentru înlăturarea 
urmelor de clorură de crom.— Sin. Cromare. 


1. Termocuplu. V. Cuplu termoelectric. 


2. Termodifuziune [repmonubbysna; ther- 
modiffusion; Thermod ffusion; thermodiffusion; ter- 
modiffuzi6)]. Fiz.: Fenomenul de îmbogăţire a păr- 
ților mai reci dintr'un fluid cu molecule de mase 
diferite, în fluid cu molecule mai grele. — Din 
teoria cinetică a gazelor rezultă în adevăr că, dacă 
într'un gaz care conţine molecule de mase diferite, 
există un gradient de temperatură, compoziția ga- 
zului nu rămâne peste tot aceeași, ci, în general, 
în regiunea rece, proporția de molecule grele de- 
vine mai mare decât în regiunea caldă. Această 
disproporție se poate anula complet (dacă forțele 
sunt invers proporționale cu puterea a cincia a di- 
stanței dintre molecule). — Pe termodifuziune se 
bazează tubul de separare (v. Separare, tub 
de ~), care se folosește la separarea isotopilor. 
— Detaliile termodifuziunii în lichide nu sunt bine 
cunoscute. 


s. Termodinamic, potenţial ~ [repmonuna- 
MuHdeckuă norenuuaJ; potentiel thermodyna- 
mique; thermodynamischer Potential; thermody- 
namic potential; termodinamikus potenciális]. Fiz.: 
Funcţiune de anumite mărimi de stare ale unui 
sistem fizicochimic, a cărei valoare extremă, în 
general minimă, corespunde unei stări de echilibru 
stabil al sistemului. 

În cazul unui sistem izolat, potențialul termo- 
dinamic e entropia (v.) sistemului; deci entropia 
unui sistem izolat nu poate scădea niciodată. — 
În cazul unui sistem care evoluează la volum 
constant și la temperatură constantă, potențialul 
termodinamic e energia liberă (v.). În cursul unei 
transformări a sistemului la temperatură și la volum 
constante, energia liberă scade, iar dacă transfor- 
marea e reversibilă, energia liberă rămâne con- 
stantă; sistemul e în echilibru, dacă energia liberă 
are valoarea minimă compatibilă cu temperatura 
i cu volumul la cari se produce transformarea. — 
n cazul unui sistem care evoluează la presiune con- 
stantă și la volum constant, potenţialul termodina- 
mic e entalpia liberă (v.). Valoarea entalpiei libere 
rămâne constantă, dacă transformarea e reversibilă; 
şistemul e în echilibru, dacă entalpia liberă are 


909 


valoarea minimă compatibilă cu temperatura şi 
cu presiunea la cari se efectuează transformarea 
sistemului. — În cazul unui sistem definit prin 
volumul său și prin entropia sa, potențialul ter- 
modinamic e energia interioară 

4. Termodinamică |repmonunamana; thermo- 
dynainique; Thermodynamik; thermodynamics; ter- 
modinamika, hâmozgâstan]. Fiz.: Capitol al Fizicei 
macroscopice, care studiază stările de echilibru ale 
sistemelor fizicochimice, cum și trăsăturile generale 
ale proceselor cari conduc la stabilirea acestor 
stări. — Stările de echilibru sunt studiate și în alte 
capitole ale Fizicei; de exemplu în Statica cor- 
purilor rigide sau deformabile, cari aparțin Me- 
canicei, sau în Electrostatică, o parte a Electro- 
magnetismului. Legile formulate în aceste capitole 
sunt valabile însă numai în măsura în care pot fi 
neglijate fenomenele termice, cari însoțesc tot- 
deauna procesele de stabilire a echilibrului. Ter- 
modinamica completează aceste legi cu condițiu- 
nile impuse de existența fenomenelor termice. 

Pentru caracterizarea stărilor de echilibru, Ter- 
modinamica folosește, afară de mărimile de stare 
dinamice (în sens general, cuprinzând atât mă- 
rimile mecanice, cât și mărimile electromagnetice) 
și afară de mărimile cari caracterizează compoziția 
chimică a sistemului, o singură mărime primitivă 
de stare, specific termodinamică: temperatura (v.). 

La baza Termodinamicei stau trei legi funda- 
mentale, numite principiile Termodinamicei (v.). 
Din aceste principii rezultă, ca o consecinţă, po- 
sibilitatea de a defini importantele mărimi de 
stare noi, derivate, numite energie internă și 
entropie. Aceste mărimi sunt funcțiuni de varia- 
bilele independente cari caracterizează stările de 
echilibru ale sistemului. Cu ajutorul acestor func- 
țiuni şi al unor combinaţii ale lor, numite funcțiuni 
caracteristice sau potenţiale termodinamice (în 
sens larg; v. Termodinamic, potenţial =), pot fi 
formulate criteriile de echilibru termodinamic al 
sistemelor, prin condițiuni de maxim sau de 
minim (v. Echilibru termodinamic). Un sistem 
fizicochimic e deci complet cunoscut din punctul 
de vedere termodinamic, dacă se cunoaște una 
dintre funcțiunile sale caracteristice, exprimată în 
funcțiune de anumite variabile de stare, inde- 
pendente, convenabil alese. Din principiile Ter- 
modinamicei nu rezultă forma analitică a acestor 
funcțiuni, ci numai câteva restricţii cu caracter 
foarte general. Determinarea lor explicită trebue 
făcută pentru fiecare sistem în parte, fie experi- 
mental, fie prin deducere din microstructura 
sistemului, prin metodele Mecanicei statistice. 

5, ~ chimică [XHMAIECKaA TePMOnnHa- 
Muka; thermodynamique chimique; chemische 
Thermodynamik; chemical thermodynamics; vegyi 
termodinamika]. Chim. fiz.: Ramură a Termodi- 
namicei, care studiază echilibrul sistemelor chi- 
mice, bilanțul termic al reacțiilor chimice și 
condițiunile în cari sunt posibile anumite reacții, 
pentru a aprecia evoluția sistemelor chimice. 

O mărime importantă în Termodinamica chi- 
mică e efectul termic sau căldura de reacţie, 


910 


egală, fie cu variaţia entalpiei sistemului chimic 
considerat, în cazul reacţiilor la presiune con- 
stantă, fie cu variația energiei interne a siste- 
mului, în cazu) reacţiilor la volum constant, 
Căldurile de reacție sunt tabelate, pentru diferite 
reacții chimice, în condițiuni standard, de exemplu 
pentru presiunea de 1 ata și temperatura de 18° sau 
25° (după convențiuni universal admise), drept mă- 
rimi la începutul și la sfârșitul reacţiilor. Căldura 
de reacţie satisface legea lui Hess: căldura de 
reacție totală într'un proces chimic e aceeași, 
indiferent de fazele intermediare prin cari poate 
trece acesta. 

Pentru determinarea căldurilor de reacţie în 
condițiuni diferite de cele standard se utilizează 
următoarea teoremă a lui Kirchhoff: 


D(H) 
dT 
în care intervine variația de entalpie H la presiu- 
ne constantă, egală cu căldura de reacție, și 
variația AC, a capacității calorice molare a siste- 
mului la presiune constantă. Pentru a integra 
această ecuație, căldurile molare ale componen 
ților sistemului se exprimă în funcțiune de tempera- 
tură, prin relaţii de forma: Cp =a+bT+cT:, unde 
a, b, c sunt constante, iar T e temperatura 
absolută. 
Afinitatea chimică (v. S.) se studiază cu ajutorul 
ecuației lui Gibbs-Helmholtz: 


Ie =#+r (92), şi az=sH+r (%2), i 


în care intervin entalpia H şi entalpia liberă 
Z=H-—TS, iar A se referă la variaţii ale mă- 
rimilor termodinamice survenite în urma reacțiilor 
chimice. Lucrul mecanic maxim Amay: pe care-l 
cedează sistemul în cursul unei reacţii chimice 
care se produce reversibil (excluziv lucrul meca- 
nic necesar pentru învingerea presiunii exterioare) 
rezuită egal cu următoarele mărimi, în funcţiune 
de condiţiunile exterioare: Apar = — AU, unde U 


e energia internă, dacă volumul V şi entropia $ 


rămân constante; Apar” — AH, dacă presiunea P 


şi entropia $ se mențin constante; Apay = —AU + 
+TAS, dacă temperatura T și volumul V se 
mențin constante, unde U—TS e energia liberă; 
ŞI Amay = —AZ, dacă presiunea p și temperatura 
T se naşii constante. 

Considerând un sistem chimic cu mai mulți 
componenți și notând cu n, Na, Ng, Ny Nume- 
rele de moli ai diferiților componenți, orice va- 
riație foarte mică a lui n; al unuia dintre componenți: 
dn;, face ca proprietăţile termodinamice ale în- 
.tregului sistem să varieze. De exemplu, energia 
internă va varia cu cantitatea dU. Raportul acestor 
variații e o nouă proprietate, o mărime „parţial 

U 
molară“. De exemplu (33) e omărime nu- 
On; J V: Snij 


mită energia internă parțial molară a componen- 


=AC,, 


tului cu indicele i, indicii V, $, n; arată că 
derivarea s'a făcut la volum constant, la entropie 
constantă și la număr constant din ceilalți com- 
ponenți, afară de n;. 


Mărimile parțial molare: 


au dH) (Æ 
D. V.Sınj ză so V, Tni 
i a ar 
-(94) P, Tın Fi 


egale între ele, se numesc potenţial chimic, și 
sunt folosite în calculul echilibrelor chimice. 
Echilibrul sistemelor chimice e caracterizat prin 
egalitatea temperaturilor și a presiunilor în toate 
fazele existente în echilibru, și prin egalitatea 
potențialelor chimice ale fiecărui component dat 
al fazelor, la echilibru. — Sub acţiunea unor forțe 
cari produc modificarea echilibrului, sistemul trece 
într'o stare în care efectul acțiunii externe va fi 
mai m'c (principiul lui Le Chatelier). 

Pentru studiul echilibrelor chimice, care se 
face cu ajutorul legi acţiunii maselor (v.), sistemele 
chimice se împart în categorii; de exemplu: 
sisteme cu o fază (omogene) și cu un compo- 
nent; sisteme cu mai multe faze și cu un com- 
ponent; sisteme cu mai multe faze și cu mai 
mulți componenți. 


În cazul sistemelor omogene cu mai mulți 
componenți, de exemplu al soluțiilor lichide sau 
al celor gazoase, concentrațiile acestora în di- 
feriți componenți se exprimă în fracțiuni molare 
(raportul dintre numărul de moli ai componen- 
ților din sistem și numărul total de moli): 

n; 
big Èn 

Pentru studiul soluțiilor, s'au imaginat câteva 
tpuri de soluții, cu proprietăți mai simple, cari 
aproximează soluţiile reale, de exemp u soluțiile 
ideale, în cari interacţiunea dintre moleculele di- 
feriților componenți e egală cu interacţiunea 
moleculelor în componenții puri. 

Teoria echilibrelor chimice pe baza relațiilor 
anter oare e adesea insuficientă. Ea a fost com- 
pletată prin introducerea principiului al treilea al 
Termodinamicei, exprimat sub forma: 


lim r] d'AR) Je 


T=>0 miim 9 T 


conform căruia, la temperaturi cari tind către zero 
absolut, variațiile entalpiei libere şi ale entalpiei 
‘n cursul reacțiilor chimice sunt constante inde- 
pendente de temperatură. Pentru calculul echi- 
librelor chimice cu ajutorul principiului al treilea 
e necesară cunoașterea proprietăților componen- 
ților sistemului dat, la temperaturi până aproape 
de zero absolut, 

1. Termodinamică tehnică [rexnnucnaa Tep- 
MOnHHaMuka;thermodynamiquetechnia.e;techni- 
sche Thermodynamik technicalthermodynamics; mű- 


szaki termodinamika]. Termot.: Ramură a Termo- 
dinamicei, care se ocupă cu relațiile cari stau 
la baza funcționării mașinilor termice și a instalațiilor 
în cari se produc transformări de energie, cum și 
cu aplicaţiile acestor relaţii în construcția ma- 
șinilor şi a instalaţiilor respective. Termodinamica 
tehnică, se bazează pe cele trei principii ale Ter- 
modinamicei (v.) și pe principiile Mecanicei statis- 
tice; ea studiază transformările mediilor cari evolu- 
ează, considerate ca formate din transformări ele- 
mentare (isocoră, isobară, isotermă, adiabată, etc.). 
Diagramele plane uzuale, folosite, sunt: diagrama 


I. Curbele transformărilor simple ale gazelor perfecte. 
A) diagrama mecanică; B) diagrama termică (entropică); 
1) isobară (dp = 0); 2) isotermă (dT=0); 3) adiabată (dQ=0); 
„4) Isocoră(dV=0); Q) căldură; U) energie internă; V) volum 
specific; p) presiune; S) entropie; T) temperatură absolută (°K): 


mecanică p-V; diagrama termică sau entropică 
T-S diagrama entalpo-entropică i-S; diagrama i 
T sau i-p; etc. În aceste diagrame termodina- 
mice (v. fig. I) e importantă figurarea transfor- 
mărilor simple, cari sunt reprezentate prin curbe 
trasate direct sau cu ajutorul indicatoarelor. 


Aplicarea principiilor Termodinamicei la gaze 
perfecta comportă studiul transformărilor de stare 
și al scurgerii 
acestora prin 
orificii, cum și 
studiul mașini- 
lor cari lucrea- 
zăcu gaze per- 
fecte (de ex.: 
motoare cu ar- 
dere internă; 
motoare cu ar- 
dere externă; 
reactoare; ma- 
şini genera!oa- 0 
re, cari produc 
aer comprimat 
sau  funcţio- 
nează ca pom- 
pe de căldură 
sau ca mașini 
frigorifice cu 
gaz). — Scurgerea poate fi adiabatică (prin 
ajutaje convergente sau convergent-divergente), 
isotermică (prin conducte) sau isentalpică (lami- 
narea). La scurgerea gazelor perfecte, debitul de- 
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' 
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ON 


Il. Curbele debitului. 
p) presiunea; ps) presiunea inițială; 
Pcr) presiunea critică; G) debitul: Gmax) 
debitul maxim; K) exponentul politropic. 


9 
pinde de felul mișcării și al transformării de stare, 
respectiv de valoarea  exponentului politropic 
(v. fig. I). — În studiul mașinilor termice sunt 
importante atât determinarea puterii desvoltate de 
motoare, respectiv consumate de mașinile ge- 
neratoare, cât și randamentul. La motoarele 
cu piston, puterea e 

P=L,n270, 
unde L, e lucrul mecanic pe ciclu, iar n, e 


numărul de cicluri în unitatea de timp (egal cu 
turația n, la mașinile în doi timpi, sau cu n/2 
la mașinile în patru timpi); la motoarele cu rotor 
(turbine) sau la reactoare, puterea e 


P=L,G,/75 
unde L, e lucrul mecanic pe ciclu al unui kilo- 


gram de gaz, iar G, e debitul de gaz pe se- 


cundă. Randamentul maxim limită, de comparaţie, 
e randamentul ciclului reversibil: 


A Y 

n=1 Ti 
unde T, e temperatura mai joasă, și T, e tempe- 
ratura mai înaltă; la maşinile generatoare, în 
locul randamentului se determină uneori eficiența, 
care e raportul dintre valoarea mărimii caracte- 
ristice realizate (de ex. căldura absorbită în ma- 
şinile frigorifice, căldura cedată de pompele 
de căldură, aerul debitat de compresoare) și 
lucrul mecanic necesar pentru obținerea acestei 
mărimi. — 

Aplicarea principiilor Termodinamicei la gaze 
reale comportă studiul transformărilor de stare și 
al scurgerii acestora prin ajulaje şi conducte, cum 
și studiul instalațiilor și al mașinilor cari lucrează cu 
gaze reale. Comportarea gazului real se studiază 
serie coeficienții termodinamici: de dilataţie 
isobară 


de creștere a presiunii cu temperatura sub volum 
constant 


și de compresibilitate isotermă 


xmi) A 
Viop/r PP 
considerând isotermele reale în diagramele pV — p 
(fig. III), cu diferențe finite, rezultă: 
E, pat. 4C PEC 
ST pA r PA? 
ştiind că p, V şi T sunt presiunea (kg/m?), volumul 
(m?) și temperatura gazului (°K). În studiul com- 
portării se foloseşte criteriul de similitudine 
z=pV/(GRT), pentru gaze reale fiind aplicat în 
domenii restrânse, deoarece z =z (p, V). La gazele 
reäle (vapor), forma ecuațiilor caracteristice de stare 
se determină teoretic, dar valorile constantelor 
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se stabilesc experimental. — Cu valoare calitativă 
se folosește ecuația teoretică a lui Van der Waals, 
dedusă pe baza teoriei cinetico-moleculare: 


(2+4) @-b)=RT, 


unde 3 e presiunea datorită forțelor de coeziune 


intermoleculară și b e covolumul (volumul ocupat 
de moleculele unui kilogram de gaz în stare 
de nemişcare), R (m/*K) fiind constanta gazului. 
Isotermele Van der Waals au o porțiune de in- 


Ili. Determinarea coeficienţilor termo- 
dinamici din isotermele reale. 

T) şi T+ AT) isoterme reale; PA) linie 

de presiune constantă (isobară, dp=0); 

OA) linie de volum constant (isocoră, 

dV=0); AB) creşterea temperaturii la 


presiune constantă, (4Tp:; AC) creșterea 
temperaturii la volum constant, (AT),. 


stabilitate BEFGC (fig. IV), care în cazul isoterme- 
lor reale (Andrews) are forma BC (dp=0), con- 
form legii fazelor. Unind între ele punctele B de 
sfârşit de vapo rizare (inceput de condensare) se 
obține linia vaporilor saturați uscați, linia de titlu unu 
(titlul fiind raportul dintre cantitatea de vapori 
și cantitatea totală de lichid și vapori); unind 
punctele C de început de vaporizare (sfârșit de 
condensare) se obține linia lichidului, cu tempera- 
tura de vaporizare corespunzătoare fiecărei pre- 
siuni, linia de titlu zero. Astfel (fig. V) se obţin 
zonele de lichid, lichid + vapori saturați, și vapori 
supraîncălziţi. Punctul critic (Pps Vp Tp), ai cărui 
parametri caracteristici se stabilesc experimental, 
permite determinarea constantelor ecuaţiei Van 
der Waals: 


8 Pa Ya, 


Vaii Dai a 
PETRON ETIA BESES T 


Notând r=, o= și sad + ecuaţia Van 
Pa Vi Ta 
der Waals devine o ecuaţie criterială 
3 
(=+3) (395—1)=87, 
i _PaVa_3 
care e valabilă pentru cazul când “AT, o! 


şi care reprezintă legea stărilor corespondente. — 


v= 2 "27, pA 


IV. Reprezentarea isotermelor Van der 

Waals și reale, în diagrama mecanică, 

AB) şi CD) porțiuni comune; BC) con- 

densarea stabilă a isotermei reale; 

BEFGC) porțiunea instabilă a isotermel 

Van der Waals (BE—supravaporizare și 
CG— suprarăcire). 


Ecuaţii caracteristice experimentale pentru vapori 
de apă sunt: ecuația Mollier-Callendar 


v=0,004702 L — 1:45 P: 


a58 iaz: 
?, (5) 3,2 (F 


cu p, şi pa (în kg/cm?) funcțiuni de presiune; 
ecuația Koch 


RET m;C; RENEA aN s 
e E (3) 


i=1 


0 b Y 
V. Diagrama mecanică a vaporizării. 
b) covolum; x=0) curba lichidului 
(de titlu zero); x = 1) curba vaporilor 
saturați uscați (de titlu unu); 7g) isoterma 
temperaturii critice; K) punct critic. 


în care C; m; (m,=1) ṣi n; sunt constante, iar 


f.(p) şi fa(p) sunt funcțiuni determinate; ecuația cu 
bază teoretică a lui Vukalovici 


RT 3 2 2 
> a; +p Yi b +p yX $ 
i=1 


'=0 i=0 
3 1 
irb dar gel. 
1=1 1=0 


în care a;, b;, Cj, d, şi e! sunt funcțiuni de tempera- 
tură. Cu aceste ecuații, cari practic sunt foarte 
greu de utilizat, se calculează tabele, de exemplu 
tabele de abur saturat (pornind dela presiune 
sau dela temperatură) sau tabele de abur supra- 
încălzit, și se construesc diagrame, de exemplu 
diagrame mecanice (p-v), termice (T-s) sau en- 
talpo-entropice (i-s) pentru abur, diagrame termice 
(T-s) pentru medii frigorifice, etc. 
Transformările simple ale gazelor reale sunt repre- 
zentate prin curbe cu ecuația pv” = const., în care 
exponentul n are diferite valori, fiind variabil în cursul 
transformării (fig. VI reprezintă diagramele acestor 
transformări). Curgerea gazelor reale (vapori), 


P 
care se deosebește după valoarea raportului T 


şi poate fi: curgere adiabatică (prin ajutaje), la care 
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vitesa gazului la ieșirea din ajutaj se calculează | mașinile sau instalaţiile în cari fluidul energetic 
din relaţia evoluează trecând și în zona de lichefiere sau în 


Mt e IT asi 5 vecinălatea acesteia (de ex. la motoarele cu abur) 
w=\-224f di=91,5Vi —i, (m/s), se utilizează excluziv legile gazelor reale (folo- 
e AJ hi sind tabele). La unele instalaţii, cum sunt cele 
entalpiile i, și i, (kcal/kg) fiind luate din tabele | de uscare sau de condiționare, se folosesc dia- 


VI. Curbele transformărilor simple ale aburului. 
A) diagrama mecanică; B) diagrama termică; C) diagrama entalpo-eniropică; 1) isobară (dp=0); 2) isotermă (dT=0); 
3), 6) şi 7) curbe cu titlu constant (x =1, x = const., x=0); 4) adiabată (8 Q=0); 5) isocoră (dV=0); M' M"') porțiune 
isobar-isotermă; (dp =0 și dT= 0); Tę) isoterma temperaturii critice; K) punctul critic, 


sau din diagrame; curgere isotermică (prin con-  gramele i-d pentru aer umed (d fiind conținutul 
ducte), la care debitul se calculează din relația de umiditate), în cari sunt trasate curbele iso- 


— termice, isentalpice, cu umiditate constantă și cu 
uis 2 H-6 A umidițata relativă constantă (9 =p,/Pma+ = const. 
Ya zRT 42 In =: unde p, și Pmax sunt presiunile efectivă şi maximă 

2 


unde S și L sunt secțiunea și lungimea conductei, | 
A e coeficientul de frecare, y e greutatea speci- 
fică a fluidului (la intrarea în conductă) și z se de- 
duce practic (ca valoare medie în intervalul de pre- 
siune cercetat); curgere isentalpică (laminarea), la 
care calculul se face pe bază de tabele, efectul 
termic al laminării fiind dat de relaţia Joule-Thom- 
son (in cazul ecuației Van der Waals) 


AT A? (pe): 


* 


unde AT<O, dacă azi ceea ce, în general, 
e realizat la gaze, când 7<7,=273,16 (de ex. 


| 


la funcționerea mașinilor frigorifice sau la răcirea 
de lichefiere a gazelor). 

Studiul instalaţiilor sau al mașinilor termice cu 
gaze reale comportă rezolvarea unor probleme 
analoage celor cu gaze perfecte, trebuind să fie 
determinate puterea desvoltată sau consumată, și 


VII. Diagrama entalple-conţinut da umiditate (i, d) a aerului 

| umed, 

18;, Om) isotermă (96 = const); di) și dm) linie de umiditate 

| constantă (d = const.); ei; pm) linie de umiditate relativă con- 

|stantă (e=const.); i;) şi im) isentalpă (i=const,); PHO) 
presiunea parțială a vaporilor de apă. 


randamentele, respectiv eficiențele. La mașinile | 

în cari fluidul energetic evoluează între stări ale aburului), considerând că aerul satisface legile 
depărtate de zona de lichefiere (de ex. la mo- gazelor perfecte și că aburul satisface legile 
toare cu ardere internă, la compresoare, e!c.), | gazelor reale (v. fig. VII). — Motoarele cu auto- 


calculul termodinamic se efectuează, în multe 
'cazuri, pe baza legilor gazelor perfecte (alegând 
o valoare medie, constantă, a exponentului poli- 
tropic pentru fiecare transformare de stare); la 


| aprindere, lente, funcționează după ciclul Diesel, 
iar cele rapide, după ciclul Sabathe-Trinkler (v. 
fig. AA). — Motoarele cu electroaprindere 
(cu explozie) funcţionează după ciclul Otto-Beaux 


58 
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de Rochas (v. fig. As şi As). — Turbinele cu gaze | Rankine. În acest ciclu (v. fig. Bs şi B,) se dè- 
funcționează după ciclul Humphrey, cu ardere la | osebesc următoarele faze: 12 e vaporizarea în 
presiune sau la volum constant (v. fig. A; și As). — | căldare, cu dp=0 și dT =0; 22', 22" sau 22'"'e 


Ar 


A. Cicluri teoretice, conform legilor gazelor perfecie. 
A1) şi As) ciclul Diesel, pentru motor cu autoaprindere lent, în patru timpi și în doi timpi; As) și A4) ciclul Sabaihé-Trinkler, 
pentru motor cu autoaprindere rapid, în patru timpi și în doi timpi; Aş) și As) ciclul Otto-Beaux de Rochas? pentru motor 
cu electroaprindere, în patru timpi și în doi timpi; Az) și As) ciclu Humphrey, cu ardere la presiune constantă și la volum 
consiant, peniru turbine cu gaze; Aş) ciclu isobar-adiabatic (1-2-3-4) sau iscbar-isoterm (19-2-39-4), pentru turbine cu aer 
cald; As0) ciclul compresorului cu piston (cu spațiu vătămător); As) şi As2) ciclul compresorului cu rotor, monoeiajat 
(cu alternativele: compresiune adiabatică 1-24 și compresiune isotermică 1-2;) și polietajat; 0-1) admisiune; 1-2) ccm- 
presiune; 2-3) ardere (la A,-::Ag), respectiv încălzire (la Ag) sau refulare (la Aso:::Ays); 3-4) detentă; 4-1) evacuare 
(la A-::As), respectiv răcire (la Aş) sau admisiune (la Ayo::: Ay); 0' 0") baleiaj. 


Mașinile cu aer cald funcţionează după cicluri 
isobar-adiabatice sau isobar-isoterme (v. fig. A9).— 
Compresoarele, cu piston sau cu rotor, funcțio- 
nează după ciclurile reprezentate în fig. As9""As2.— 
Motoarele cu abur, cu sau fără spaţiu vătămător 
(motoare cu piston, respectiv turbine), funcţio- 
nează după ciclul Mayer, cu detentă întreruptă 
(v. fig. Bı). — Instalaţia termică compusă din 
căldare, motor cu abur, condensator și pompă 


supraincălzirea (la instalaţii cu supraîncălzitor), 
după cum la detentă se ajunge la abur saturat 
umed 3', saturat uscat 3'', sau supraîncălzit 3"; 
23 e detenta în mașină, cu dQ=0; 34 e con- 
densarea, cu dp=0 și dT=0 în cazul aburului 
saturat (până la 3"), sau numai cu dp=0, în cazul 
aburului supraîncălzit (pentru porțiunea 3'"' 3"); 41° 
reprezintă introducerea apei în căldare, prin pompă, 
cu dvæ0; 1'1 e încălzirea la temperatura de 


de alimentare (v. fig. B,), lucrează după ciclul | fierbere, cu dp=0, — Instalaţia frigorifică cu 
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S 


B. Cicluri teoretice, conform legilor gazelor reale. 

Bı) ciclul Mayer, pentru motor cu abur (cu piston): 1-2) admisiune; 2-3) deteniă întreruptă; 3-5) condensare; 5-1) legătură 
cu căldarea de abur. — Ba, B3 și Ba) schema și ciclul Rankine (diagramele p, V și s, T) ale insialației căldare de abur- 
motor cu abur: Q) căldare de abur; S) supraîncălzitor; M) motor cu abur; G) maşină antrenată (de ex. generator electric); 
K) condensator; P) pompă; 1'-1) încălzire; 1-2) vaporizarea în căldarea Q (cifrele 2', 2" și 2''' corespund supraincălzirii); 
2-3) detenta în mașină (33"' abur saturat, 3"3'"' abur supraîncălzit); 3-4) condensarea în condensatorul K; 4-1") intrarea 
în căldarea Q, prin pompa P. — By, Bz, By și By) schemele instalațiilor frigorifice cu ejector, cu cmopresiune simplă, 
cu compresiune în două trepte şi cu absorplie: Q) căldare de abur; E) ejector; D) difuzor; K), K1) şi Ko) condensator; 
P) pompă; V), Vu) şi Va) svaperetute L), Lu) şi Ls) supapă de laminare; R) subrăcitor; C), C1) şi Ca) compresor; S), S4) și 
Ss) separator de lichid; A) absorbitor; M) motor de antrenare. — Ba, Ba, Bio şi Bye) ciclurile termodinamice ale instala- 
țiilor respective Bs, Bz, Bo și Bi: 1-2, 1-2', 1'-2) compresiune adiabatică, respectiv detentă adiabatică (la By); 2-3) răcire 
(dp=0); 20-3) amestec (dp=0); 3-4) condensare (dp=0 și dT=0); 4-40) subrăcire (dp=0); 4-5, 4-5", 4'-5, 49-5) laminare (di=0); 
5-1, 5-6) evaporare (dp=0 și dT=0); 6-3) compresiune adiabatică; 4-7) introducere în căldare; 7-8) încălzire (dp=0). 


58, 
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compresiune mecanică simplă (v. fig. B,) are 
ciclul de funcţionare reprezentat în fig. Bg, iar 
instalaţia frigorifică cu două trepte de compre- 
siune mecanică (v. fig. Bọ) are ciclul reprezentat 
în fig. Bio Instalaţia frigorifică cu absorpţie (v. 
fig. B,,), în care absorbitorul și evaporatorul (cu 
pompă de deservire și supapă de laminare) au 
rolul de compresor, are ciclul reprezentat în fig. B42. 
Instalaţia frigorifică cu ejector (v. fig. Bs), func- 
ționând cu abur, are ciclul reprezentat în fig. By. — 
Pompele de căldură funcționează după principiul 
mașinii frigorifice, rolul lor fiind de a ceda căl- 


Existența unui astfel de efect, afirmată de Bene- 
dicks și de alți experimentatori, şi negată de 
Magnus și de alţii, ar împiedeca aranjarea sub- 
stanțelor într'o serie termoelectrică, fiindcă ten- 
siunile termoelectrice ar depinde și de valorile gra- 
dientului temperaturii. Sin. Primul efect Benedicks. 

s. Termoelement: Sin. Cuplu termoelectric (v.). 

4. Termoenergetică [repuosneprerara; ther- 
mosnergetique; Wărmewirtschaft; thermoenerge- 
tics; hâgazdâlkodâs]: Ramură a Energeticei, care 
se ocupă cu studiul producerii, folosirii și econo- 
misirii căldurii. 


f; 


C. Cicluri teoretice ale instalațiiior de uscare. 
Ci), Ca) ṣi Cs) schemele instalațiilor de uscare în circuit deschis, în circuit închis și cu recirculație; Ce), C4) ṣi Ce) ciclurile 
termodinamice ale instalațiilor respective C., Ca și Cp; Mu) material de uscat; B) baterie de încălzire; V) ventilator; 
J) canal de întoarcere; K) condensator; 1-3) și 4-3) încălzire în bateria (B), la=const.); 1-4) amestec; 3-2) umidifi: area 
fluidului circulant (di=0); 2-1') răcirea în condensator (d=const.); 1'-1) condensare (p=100%). 


dură, — Instalaţiile uscătoarelor în circuit deschis 


(v. fig. Cı) și închis (v. fig. Ca) au ciclurile de | 


funcţionare reprezentate în fig. Ca și Cu, iar 
instalația uscătorului cu recirculație (v. fig. C,) are 
ciclul de funcţionare reprezentat în fig. Ce. 

1 Termodisociabil [repmomucconnupyromnii; 
thermodisociable; thermozersetzbar; the'modiso- 
ciable; termodisszociâci6s]. Chim. fiz.: Calitatea unei 
substanțe de ase disocia la ridicarea temperaturii. 

2. Termoelectric, efectul ~ omogen [Tepmo- 
onekrpuueckuă omnoponnbiii >penr; effet 
thermoslectrique homogène; thermoelektrischer 
Homogeneffekt; homogeneous thermoelecirica! 


effect; termoelektromos homogén hatás]. Fiz.: Efect | 


nesigur, care ar consista în apariția, într'un corp 
omogen și isotrop, a unei tensiuni electromotoare 
care nu depinde numai de diferențele de tem- 
peratură, ci și de gradientul temperaturii în corp. 


Termoenergetica cuprinde următoarele părţi 
principale: instalaţii și centrale termice; arderea 
| combustibililor în generatoare termice (căldări 
de abur, cuptoare); producerea aburului, pre- 
pararea apei de alimentare a căldărilor şi ame- 
liorarea calității aburului (separarea, supraîncăl- 
zirea); serviciul motoarelor termice; pierderile 
de entalpie în diferitele instalaţii termice (căl- 
dare de abur, cuptor industrial, motor termic, 
conducte de abur, instalaţii de încălzire, etc.); 
recuperarea căldurii evacuate (la cuptoare, focare 
industriale, motoare cu ardere internă, mașini 
electrice, etc.); folosirea și economisirea căl- 
durii în industrii (industriile metalotehnică, electro- 
| tehnică, minieră, metalurgică, chimică, textilă, ali- 
mentară, a materialelor de construcţie, etc.); procese 
termice diferite (evaporare, distilare, rafinare, us- 
care, etc.); producerea frigului industrial; instalaţii 


E RR O CI 
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de microclimă (condiţionarea aerului, pompe de 
căldură); instrumente de măsură pentru mărimile 
calorice; determinarea normelor de consum pentru 
combustibil. 

1. Termoficare: Sinonim (nepotrivit) pentru 
Termiticare. 

2. Termofon |[repmogonu; thermophone; Ther- 
mofon; thermophcne; termofon]. Fiz.: Instrument 
acustic folosit, fie ca emiţător de sunete, fie pentru 
măsurarea presiunii acustice. Termofonul e alcă- 
tuit dintro bandă metalică foarte subțire, de 
exemplu de aur, sau dintr'un fir Wollaston cu 
diametrul de câteva miimi de milimetru, prin care 
trece un curent continuu căruia i se suprapune 
un curent alternativ. Banda sau firul sunt situate 
într'o cameră de dimensiuni mici, umplută cu 
hidrogen. În timpul funcţionării instrumentului, 
RIiP 
Vnan’ 
R fiind rezistența conductorului metalic al termo- 
fonului; Z, intensitatea curentului continuu; i, inten- 
sitatea curentului alternativ; P, presiunea atmo- 
sferică; V, volumul camerei; œw, pulsația curentu- 
lui alternativ folosit, iar C, o constantă a cărei 
valoare depinde de constantele termice ale ben- 
zii sau ale firului conductor și ale mediului în 
care e siluat acesta. 

s. Termofor electric: Sin. Pernă electrică (v.). 

"+ Termofostat [repmopocbar; thermophos- 
phate; Thermophosphat; thermophosphate; termo- 
foszfát]. Ind. chim.: Îngrășământ fosfopotasic, care 
conţine 17:::25% P.O; și o fracțiune variabilă de 
K3O, obţinut prin topirea fosforiţilor cu carbonat 
de potasiu. 

5. Termogalvanometru [repmoraJBaHoMeTp; 
galvanomâtre à thermocouple; Thermogalvanomster; 
thermogalvanometer; h&galvanomster]. Fiz.: Gal- 
vanometru (v.) echipat cu un mecanism de măsură 
cu termocuplu (v.), compus dintr'un fir metalic 
parcurs de curentul de măsurat, care-l încălzește 
și ridică temperatura termocuplului, a cărui ten- 
siune termoelectrică e măsurată de un galvano- 
metru sensibil, cu magnet permanent şi cu bobină 
mobilă (cadru mobil). Termocuplul poate fi în 
contact direct cu firul de încălzire, sau numai 
în apropierea lui, căldura transmițându-se, în acest 
caz, prin convecție și radiaţie. Galvanometrele 
au, de obiceiu, termocuplul în contact (in cruce). 

Curentul care trece prin firul încălzitor nu par- 
curge termocuplul — și invers. 

Avantajele pe cari le prezintă aceste galvano- 
metre sunt următoarele: au inductivitate și capa- 
citate foarte mici și deci indicațiile lor sunt 
independente de frecvenţă și de câmpurile exte- 
rioare; pot fi folosite până la frecvențe de câţiva 
megaherizi; măsoară valori foarte mici de curenți 
şi de tensiuni, și au un punct zero stabil. Prezintă 
desavantajele că nu se pot supraincărca și că 
au o inerție termică apreciabilă. 

Pentru curenţi foarte slabi, joncţiunea dintre 
firul încălzitor și termocuplu se introduce într'un 
tub în care se face vid, 


presiunea acustică din cameră e dată de p= C 
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Înainte și după măsurare e util să se facă, în 
curent continuu, o etalonare a indicaţiilor, de- 
oarece etalonarea se schimbă cu timpul. 

e Termograt [repmorpab; thermographe; 
Thermograph, Temperaturschwankungsschreiber; 
thermographa; termogrât]. Meteor.: Termometru 
înregistrator (v.). V. și sub Temperaturii aerului, 
instrumente de măsură a ~ aerului. 

7. Termograt de fund [rnyő6HHHbIÄ 'repMo- 
rpa;thermographe de profondeur; Tiefbohrungs- 
thermograph; deep well thermograph; mélyfurási 
termogrâf]. Expl. petr.: Termograf folosit pentru 
măsurarea și înregistrarea temperaturilor din găurile 
de sondă. Se construiește pe baze foarte diferite, 
începând cu dopurile de găuri din aliaje ușor 
fuzibile, apoi ca termometre cu lichid, înregistra- 
toare, cuplate sau nu cu aparate pentru măsu- 
rarea presiunii de fund (v.)—și, în fine, ca termo- 
metre electrice cu rezistență, de obiceiu cu tele- 
indicație sau teleînregistrare, la zi. Ele sunt folo- 
site atât pentru determinarea temperaturii din 
zona stratului productiv, cât și pentru ridicarea 
curbei temperatură-adâncime, de-a-lungul întregii 
găuri de sondă, în vederea studiului fenomenelor 
de curgere, respectiv al detecțiunii și localizării 
venirilor de fluide străine în gaura de sondă 
(apă, gaze), sau al verificării nivelului până la 
care s'a ridicat laptele de ciment în spațiul ine- 
lar dintre burlane (v.) și teren, prin punerea în 
evidenţă a efectului exotermic al reacţiilor de priză 
a cimentului, 

s. Termogramă ['repmorpamma; thermogram- 
me; Thermogramm; thermogram; termogramm]. 
V. sub Diagramă de înregistrare. 

9. Termoizolant: Sin. |zolant termic (v.). 

19. Termoluminescență ['repmoomuneciren- 
qua; thermoluminiscence; Thermolumineszenz; 
thermoluminescence; h6luminiszcencia]. Fiz.: Feno- 
menul de emisiune de radiaţie electromagnetică 
de către anumite substanțe, în urma unei încăl- 
ziri moderate. Emisiunea e datorită trecerii mole- 
culelor substanței respective, dintr'o stare ener- 
getică superioară în starea energetică fundamen- 
tală, rolul încălzirii moderate fiind de a aduce 
moleculele în starea energetică superioară, dintr'o 
stare energetică pulin mai săracă în energie, 
dar din care probabilitatea de transiţie în starea 
fundamentală e practic nulă. Emisiunea de radiație 
electromagnetică prin termoluminescenţă diferă 
de emisiunea datorită incandescenței, care se 
produce la temperaturi mult mai înalte, iar spec- 
trul radiației emise prin termoluminescenţă depinde 
nu de temperatura substanței emițătoare, ci de 
natura ei. 

11. Termomanometru ['repMomaHoMeTp; ther- 
momanomâtre; Thermomanometer; thermomano- 
meter; termomanometer]. Fiz.: Instrument care 
indică și, eventual, înregistrează simultan tempe- 
ratura și presiunea. 

12. Termometric, sistem ~ [repmomerpuuec- 
Kaa cucTema; système thermomstrique; thermo- 
metrisches System; thermometric system; termo- 
mâtrikus rendszer], Fiz.: Ansamblu de date cari 
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servesc la definirea”unui interval fundamental de 
temperatură și la împărțirea lui în grade. S'au 
folosit, în special, sistemele Celsius, Réaumur şi 
Fahrenheit. În sistemul Celsius, punctele fixe (tem- 
peratura de topire a gheței sub presiunea atmo- 
sferică normală, şi temperatura vaporilor apei 
distilate care fierbe sub presiunea. atmosferică 
normală) sunt, respectiv, O şi 100%; în sistemul 
Réaumur, aceleași puncte sunt O și 80°, iar în 
sistemul Fahrenheit, ele sunt 32 și 212°. 

1 Termometrie ['repmomerpua; thermometrie; 
Thermometrie; thermometry; termomstria]. Fiz.: 
Parte 'a Fizicei, care se ocupă cu măsurarea 
temperaturilor. 

=. Termometru |[repmomerp; thermomètre; 
Thermometer; thermometer; hőmérő, termomé- 
ter]. Fiz.: Instrument pentru măsurarea tem- 
peraturilor, fie prin variația pe care o sufere, cu 
variația de temperatură, o mărime caracteristică 
a unei substanțe care se numește corp termo- 
metric, fie prin variația cu temperatura a unei 
mărimi caracteristice a corpului a cărui tempera- 
tură se determină. Din prima categorie fac parte 
termometrele cu lichid la cari mărimea caracte- 
ristică, variabilă “cu temperatura, e volumul sau 
presiunea corpului termometric) sau cu gaz, termo- 
metrele cu rezistenţă și bolometrele la cari (mă- 
rimea variabilă cu temperatura e rezistența elec- 
trică a unui conductor), termoelementele (la cari 
variațiile de temperatură produc variaţii ale ten- 
siunii electromotoare din circuitul cu puncte de 
sudură, al conductoarelor metalice componente), 
etc. Din categoria a doua fac parte pirometrele 
optice, mărimea caracteristică, variabilă cu tem- 
peratura, fiind, în acest caz, fie energia radi- 
antă totală, emisă de corpul a cărui temperatură 
se determină, fie compoziția spectrală a energiei 
radiante emise. 

În sens restrâns, se numesc termometre in- 
strumentele din prima categorie, in cari varia- 
tiile temperaturii produc schimbări ale volumului 
corpului termometric şi, în special, termometrele 
cu lichid. 

Condiţiunile pe cari trebue să le îndeplinească 
un bun termometru sunt: să fie fidel, adică să 
indice exact temperatura corpului sau a mediului 
studiat (deci, de exemplu, contactul său cu corpul 
sau cu mediul a cărui temperatură se deter- 
mină să nu modifice valoarea temperaturii); să 
fie sensibil, adică să pună în evidenţă și mici 
variații ale temperaturii; să nu aibă istereză, 
adică să indice cât mai repede temperatura de 
determinat; etc. Uneori, un același termometru 
nu poate îndeplini, în același timp, toate aceste 
condițiuni; de exemplu, în cazul termometrelor 
cu lichid, termometrul e cu atât mai sensibil, cu 
cât conţine un volum mai mare de lichid, deci 
cu cât are rezervorul mai mare. În acest caz, 
însă, istereza termometrului crește. 

3 ~ cu gaz |ra3oBblă repmomeTp; thermo- 
mètre à gaz; Gasthermometer; gas thermometer; 
gázhőmérő]: Termometru având drept corp termo- 
metric un gaz ale cărui schimbări de stare ser- 


vesc la determinarea temperaturii. Se folosesc, 
fie termometre la presiune constantă, fie termo- 
metre la volum constant, fie, uneori, termometre 
la presiune și volum constante și masă de gaz 
variabilă, cari funcționează ca dilatometrele (v. 


Dilatometru pentru lichide), fie termometre 
mixte. 

Termometrul cu gaz 
e alcătuit, în princi- ` 2 


pal, dintr'un rezervor 

(R) legat la un mano- 
metru cu mercur (M), 

şi care poate comu- 
nica cu exteriorulprin- R 
tr'un robinet servind 
la introducerea gazu- 
lui în rezervorul ter- 
mometrului, sau la e- 
vacuarea lui. 

În termometrele la 
volum constant, tubul 
manometrului poartă 
un indice (i), care pre- 
cizează valoarea vo- 
lumului. Prin încălzire 
în contact cu corpul 
sau cu mediul a cărui temperatură se determină, 
gazul își schimbă atât volumul, cât și presiunea. 
Se reduce volumul la valoarea iniţială, prin ridi- 
carea ramurii manometrului care nu e în legă- 
tură cu rezervorul, sau prin adăugire de mercur 
în acea ramură. Diferenţa dintre înălțimile coloane- 
lor de mercur în cele două ramuri dă creșterea 
presiunii gazului, datorită ridicării temperaturii. 
Temperatura t se deduce din relaţia 
i SM aaa 
RR 
Pa fiind presiunea la temperatura tọ, la care co- 
loanele de mercur se găseau la aceeași înălțime, 
înainte de încălzirea termometrului; p, presiunea 
la temperatura t£, iar $, coeficientul de variaţie a 
presiunii gazului cu temperatura. 

În termometrele la presiune constantă, folosite 
mai rar, se menține același nivel al coloanelor 
de mercur din cele două ramuri ale manome- 
trului și se citesc variațiile de volumale gazului 
pe o scară divizată de pe tubul de legătură 
dintre rezervorul termometrului și manometru. 
Temperatura se determină din 

V — Vo 
tot, 
Vo 4 
unde £ și tọ au aceleași semnificaţii ca și în ca- 
zul termometrului la volum constant; vp, respec- 
tiv vo, sunt volumele gazului la temperaturile t, 
respectiv tọ iar « e coeficientul de dilataţie al 
gazului la presiune constantă, 

Citirile efectuate cu termometrul cu gaz trebue 
să sufere următoarele corecţii mai importante: 
Corecţia de presiune, datorită variațiilor volumului 
rezervorului termometrului. Această corecție, des- 


Termometru cu gaz. 
R) rezervor; r) robine!; M) ma- 
nometru; i) indice; h) diferență 
de presiune. 


tul de mică, e nesigură, datorită variațiilor coe- 
ficientului de variație cu presiunea a substanței 
din care e construit rezervorul. —  Corecţia de 
temperatură a înălțimii coloanelor de mercur din 
manometru, importantă mai ales la termome- 
trele cu volum constant. — Corecţia de coloană 
de gaz din tubul de legătură dintre rezervor și 
manometru, gaz care nu se găsește la tempera- 
tura mediului a cărui temperatură se determină. 
În cazul termometrelor la volum constant, această 


C (t—100) 


corecție este dt = , t fiind temperatura 


citită; C, raportul dintre volumul gazului din spa- 
țiul exterior mediului cercetat și dintre volumul 
rezervorului, iar £,, temperatura medie a acestui 
gaz. Importanţa corecției depinde de C şi poate 
atinge, de exemplu, 30° la 1000*, dacă C=0,01. 
Corecţia se micșorează, micşorând valoarea lui C. 
— Corecţia de dilataţie a rezervorului termome- 
trului, în urma ridicării temperaturii, poate atinge 
22° la 1000* pentru un termometru de sticlă sau 
de platină. — Corecţia de reducere a scării 
termometrice la scara termometrică termodina- 
mică, Această corecție e mică și, de aceea, ter- 
nemets cu gaz sunt folosite drept termometre 
etalon. 


Termometrul cu gaz prezintă avantajul că, ga- 
zele având un coeficient de dilataţie mare, e un 
instrument foarte sensibil, dar prezintă desavan- 
tajul unorrezervoare cu volum prea mare pentru 
măsurările curente. 


1. Termometru cu lichid PRAAKOCTHbIÑ repMo- 
MeTp; thermomètre à liquide; Fliissigkeitsthermo- 
meter; thermometer with liquids; folyadék-hőmérő]: 
Termometru al cărui corp termometric e un lichid. 
Un termometru cu lichid e alcătuit dintr'un rezer- 
vor de sticlă sau, uneori, de cuarț, continuat cu 
un tub, în general cu diametru foarte mic și 
constant. Tubul termometric e gradat în grade 
corespunzătoare scării termometrice respective 
(v. Temperaturilor, scara ~). Temperatura pe 
care o indică termometrul e cea corespunzătoare 
diviziunii la care se oprește coloana de lichid în 
tubul termometric. 

Citirile făcute cu termometrul cu lichid re- 
prezintă valori aproximative ale temperaturii 
de determinat. Pentru a obține valoarea ei exactă, 
trebue să se aducă citirii diferite corecţii, cele mai 
importante fiind următoarele: Corecţia de zero, 
datorită atât variațiilor volumului rezervorului ter- 
mometrului, cauzate de tensiunile din sticla din 
care e alcătuit termometrul, cât și variațiilor tem- 
porare, cari se observă după fiecare expunere a 
termometrului la temperaturi înalte, cari dispar 
după câteva zile sau săptămâni, şi cari pot atinge 
câteva zecimi de grad, dacă termometrul a fost 
adus la 100°, și chiar 2-::3*, dacă el a fost adus 
la 300°. Variaţiile permanente, datorite tensiu- 
nilor interne, pot fi micșorate, în parte, printr'o 
îmbătrânire prealabilă a sticlei și printr'o recoa- 
cere a termometrului, după confecționare. — Co- 
recția de puncte fundamentale, datorită varia- 
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țiilor intervalului fundamental, şi care se face 
prin verificarea periodică a punctelor fundamen- 
tale. — Corecţia de presiune, datorită atât varia- 
țiilor presiunii exterioare, cari produc variații ale 
volumului rezervorului și al tubului termometric, 
şi cari pot atinge 0,001:::0,002* pentru fiecare 
variație de 1 cm coloană de mercur a presiunii 
exterioare, cât și variațiilor presiunii interioare, 
datorite coloanei de lichid din termometru, și 
cari depind de poziţia în care se găsește termo- 
metrul în momentul citirii. — Corecţia de capi- 
laritate, datorită formei diferite a meniscului lichi- 
dului termometric în diferite locuri în tubul termo- 
metrului și cari produc, de exemplu, diferenţe între 
valorile temperaturii citite în momentul ridicării sau 
al coboririi lichidului în rezervor. În cazul termo- 
metrelorcu mercur, ele pot atinge 0,005-::0,010%.— 
Corecția de coloană, datorită faptului că, adesea, 
citirea temperaturii unui mediu se face cufundând 
în acel mediu numai rezervorul termometrului, 
iar coloana de lichid din tubul instrumentului 
rămâne afară, și deci se găsește la o tempe- 
ratură mai joasă. Corecţia At e egală cu 
At=Kn (t—t,), unde K e coeficientul de di- 
lataţie aparentă a lichidului termometric în sub- 
stanţa din care e construit termometrul, n e numărul 
de diviziuni de pe tubul termometric, situate în 
afara mediului a cărui temperatură se determină, 
t e temperatura citită și t, este temperatura me- 
diului exterior. 

Ca lichid termometric se folosește, în general, 
mercurul. Mercurul, care se solidifică la —38*9, nu 
poate fi folosit decât între această temperatură 
şi cca 300°. Dacă în tubul termometric, deasupra 
coloanei de mercur, se introduce azot sub pre- 
siunea de câteva zeci de atmosfere, termometrul 
cu mercur, de sticlă, poate fi folosit până la cca 600°, 
iar cel de cuarț, până la cca 750°. Mercurul pre- 
zintă avantajul de a putea fi obținut foarte pur, dar 
desavantajul de a avea un coeficient mic de 
dilataţie aparentă faţă de sticlă. 


Pentru determinarea temperaturilor joase se 
folosesc: termometrul cu alcool, până la cca —100%; 
termometrul cu toluen până la cca —90%; ter- 
mometrul cu pentan sau cu eter de petrol, până 
la cca —220°. 

Termometrele cu lichid se etalonează şi se 
verifică prin comparație cu un termometru cu gaz, 


2}. ~ cu rezistență [repmomerp ƏN1eKTpH- 
4eCKOrO CONpOTHBIeHHA; thermomètre à râsis- 
tance; Widerstandsthermometer; resistance ther- 
mometer; ellenállás-hőmérő]: Termometru bazat 
pe variația cu temperatura a rezistenței unui con- 
ductor metalic. Se compune dintr'un fir bobi- 
nat şi protejat cu un înveliș metalic, care se in- 
troduce în incinta a cărei temperatură se deter- 
mină, şi dintr'un dispozitiv pentru măsurarea re- 
zistenţei firului. În general, acest dispozitiv per- 
mite citirea directă a temperaturii, sau înscrierea 
ei pe un grafic. Domeniul de măsurare e cuprins 
între —200 și + 600*. Sub 150° se poate folosi un fir 
de nichel, iar peste 150° e necesar un fir de platină, 
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1, Termometru de insolație [repmomeTp mia | 
H3MepeHAA conieanoro u3nyuenua; thermo- 
metre d'insolation; Sonnenbestrahlungsthermome- 
ter; insolation thermometer; napsugărzăsi hőmérő]. 
V. sub Radiaţie, metode și instrumente de măsură 
pentru ~ solară. 

2, ~ de maxim și minim [MAKCHMAJIbHbIÄ 
A MHHHMAJIbHEIĂ TepMOMeTp; thermomètre è 
maximum et minimum; Maximum- und Minimum- 
thermometer; maximum and minimum thermo- 
meter; maximum és minimum hőmérő]: Termo- 
metru destinat determinării maximului și minimu- 
lui temperaturii unui loc. În acest scop, lichidul 
termometric deplasează cu sine un mic indice, 
pe care-l părăsește la extremitatea deplasării 
sale, indicând astfel temperatură cea mai înaltă sau 
cea mai joasă dintr'un interval de timp. — Indicele 
poate fi deplasat apoi din exterior. V. şi sub Tem- 
peraturii, instrumente de măsură a ~ aerului. 

s ~ înregistrator [camoperucrpupyrounii 
TepMoMeTp; thermomètre enregistreur; Thermo- 
graph; selfregistering thermometer, recording 
thermometer; beiktató hőmérő]: Termometru 
metalic ale cărui indicații sunt înregistrate pe o 
hârtie înfășurată pe un cilindru care se rotește 
uniform, obținându-se astfel graficul variației tem- 
peraturii, unui loc oarecare, în funcţiune de timp. 

4 ~ meteorologic  [mereoponoruuecruii 
TepMoMeTp; thermomètre metsorologique; me- 
teorologisches Thermometer; meteorological ther- 
mometer; meteorologiai hőmérő]. V. sub Tem- 
peraturii, instrumente de măsură a ~ aerului. 

s. ~-praṣtie [npanreBoii repmomerp; ther- 
momètre fronde; Schleuder-thermometer; gyro- 
static thermometer; parittya-hâmerâ]. V. sub Tem- 
peraturii, instrumente de măsură a ~ aerului. 

e. ~ rezulfant [repMoMeTp mura KOHEYHbIX 
H3Mepenuu; thermomètre résultant; Endthermo- 
meter; final thermometer; vég-hőmérö]: Ter- 
mometru cu rezervor cu capacitate mare și aco- 
perit cu o substanță cu putere absorbantă mare, 
folosit pentru determinarea temperaturii rezul- 
tante (v.) într'o încăpere. 

2, ~ umed [cMouennbiii repMoMeTp; ther- 
mom&tre mouillé; feuchtes Termometer; wet-bulb 
thermometer; nedves hëmérő]. V. sub Tempera- 
turii instrumente de măsură a ~ aerului. 

s. ~ uscat [Cyxoii TepMoMerp; thermomè- 


“tre sec; trockenes Thermometer; dry thermome- 


ter; száraz hőmérő]. V. sub Temperaturii, instru- 
mente de măsură a ~ aerului. 

9: Termometru geologic [reonorunuecuuii Te- 
pMomeTp; thermomètre géologique; geologi- 
sches Thermometer; geological thermometer; föld- 
tani hőmérő]. Geol.: Mineralele sau agregatele de 
minerale cari pot furnisa date termice pentru de- 
terminarea temperaturii de producere a feno- 
menelor minerogenełice și petrogenetice din 
natură, ținând seamă de punctele de topire-solidifi- 
care, de punctele de transformare sau de inversi- 
une, de domeniile de stabilitate a diferitelor faze, 
cunoscute în prealabil prin experiențe de laborator. 

10. Termon: Sin. Aeroterm, Încălzitor de aer (v.). 


11, Termonă [repmona; thermone; Thermon 
thermon; termon]. Chim. biol.: Fiecare substanță 
care are proprietatea de a determina sexul ga- 
meților nediferenţiaţi (ambosexuali), la anumite 
alge. Termonele sunt de două feluri: androter- 
mone, cari transformă gameţii ambosexuali ai 
algei în gameţi masculini, — și ginotermone, cari 
îi transformă în gameți feminini. Picrocrocina (un 
glucozid din safran) acţionează ca ginotermonă, 
fiindcă în concentrația de 0,025/cm8 produce 
feminizarea gameților. Un produs de hidroliză al 
picrocrocinei, hidrooxisafranalul 2, 6, 6 trimetil, 
oxi-tetrahidro-benzaldehida, e o androtermonă, 
producând masculinizarea gameților. Un derivat 
al quercetolului desvoltă o puternică activitate 
de ginotermonă. Ambele termone fiind secretate 
de celule bisexuale ale plantei, ca să apară numai 
unul dintre sexe, ginotermona e inactivată, în 
anumite condițiuni, cu acid boric. Activitatea 
termonelor, ca și cea a gamonelor, se produce 
la concentraţii foarte mici. 

12. Termonit[repmonur; thermonite; Thermonit; 
thermonite; termonit]. Ind. st. c.: Material refrac- 
tar, constituit dintr'un amestec de silice (Si0,), și 
alumină (A!0,). 

13. Termopilă. V. Pilă termoelectrică. 


14. Termoplast, pl. termoplaste |repmonnacr; 
thermoplaste;  Thermoplast; thermoplastic; ter- 
moplaszt]. Chim.: Masă plastică polimerizată, 
care are proprietatea de a se înmuia progresiv în 
timpul încălzirii, până devine fluidă, fără a avea 
un punct de topire net. 

15 Termoplonjor eleciric. Elt.: Sin. Plonjor elec- 
tric (v.). 

15. Termoprint, tipar ~. V. Tipar în relief 
imitat. 

17. Termoregulator. V. Termostat 2. 


18, Termoscop [TepMOCKOII, TENNOYKaBATEIIb; 
thermoscope; Wărmezeiger; thermoscope; ter- 
moszkop). Fiz.: Instrument folosit pentru punerea 
în evidență a unei diferențe de temperatură. Se 
folosesc, fie termoscoape cu două rezervoare 
(introduse în cele două medii cu temperaturi di- 
ferite) și cu un tub comun, în care se mişcă un 
indice, fie termoscoape electrice (de ex. un 
sistem de două termoelemente, legate în opoziție 
pe un același instrument de măsură a tensiunii 
electrice). 

19. Termosifon [repmocubon; thermosiphon; 
Thermosyphon; thermosiphon; termoszifon]. Fiz., 
Tehn.: Ansamblu de conducte în circuit închis, 
care nu e situat într'un plan orizontal și în care 
circulația unui lichid se face datorită diferenţei 
dintre greutatea specifică a lichidului încălzit 
într'un punct al circuitului și greutatea lui spe- 
cifică, după răcirea într'un alt punct al circuitului. 
V. și sub Termosifon, circulație prin =. 

20. ~, circulație prin ~ [UHPKyNANAA TePMO- 
cuonom; circulation par thermosiphon; Thermo- 
syphonumlauf; thermosiphon circulation; keringés 
termoszifon által]: Circulaţie a unui lichid într'un 


circuit care nu e situat într'un plan orizontal, dato- 
rită presiunii de circulaţie a lichidului, rezultată din di: 
ferența dintre 
greutatea spe- 
cifică a lichi- 
dului încălzit 
cu ajutorul u- 
nei surse de 
căldură și greu- 
tatea specifică 
a lichidului care 
se răcește în- 
tr'o altă parte 
a circuitului. 


Într'un cir- 
cuit (v. fig.) 
care se com- 
pune  dintr'o Circulaţie prin termosifon. 
sursă de căl- S$) sursă de căldură; R) corp în care 
dură(S),ocon- lichidul cedează căldură; HH') proiecție 
ductă de vehi- orizontală a planului orizontal prin mijlo- 


culare a lichi- 
dului cald spre 
corpul (R), în 
care lichidul se 
răceşte, și o 
conductă de întoarcere a lichidului răcit în aces- 
ta, înapoi, la sursa de căldură, pentru ca apoi 
ciclul să se repete, presiunea de circulaţie p, are 
valoarea dată de relaţia: 
Pe=Ps— Pu bt Y). 

în care Y, ṣi %, sunt greutăţile specifice ale li- 
chidului din conducta de ducere, respectiv din 
conducta de întoarcere, h e înălțimea (medie) 
a corpului de răcire (R) deasupra planului ori- 
zontal (HH'), presiunile hidrostatice în acest plan, 
la baza coloanei de lichid rece, respectiv a co- 
loanei de lichid cald, având valorile py =p +b 


Şi Ps=Pa t't, (Pa fiind presiunea atmosferică). 


Presiunea de circulație e proporțională cu înăl- 
țimea h. 


Circulaţia prin termosifon se aplică, de exemplu, 
la încălzirea (centrală) cu apă caldă, prin gravi- 
tație, numită și încălzire prin termosifon; în această 
instalație de încălzire, radiatorul activează circu- 
laţia prin faptul că, având suprafața de încălzire 
mare în contact cu aerul din încăpere, deter- 
mină răcirea apei și deci creșterea greutății spe- 
cifice a acesteia. — Principiul termosifonului e 
aplicat și la răcirea motoarelor cu ardere internă, 
la cari apa vehiculează căldură dela cilindrii mo- 
torului către radiator, în care se răcește, pentru 
ca apoi să reînceapă ciclul de circulaţie.— De ase- 
menea, principiul e aplicat la răcirea transforma- 
toarelor electrice în uleiu, la cari uleiul din cuvă 
circulă în plane verticale, urcându-se în apropierea 
coloanelor de oțel și a înfășurări!or în cari se desvoltă 
căldură când transformatorul e sub tensiune respec- 
tiv debitează, și coborînd în apropierea cuvei, unde 
se răceșie; astfel, uleiul activează transferul de 
căldură din transformator spre mediul exterior, 


cul sursei de căldură; h) înălțimea medie 

a corpului (R) deasupra planului HH'; 

1) conductă de ducere; 2) conductă de 
întoarcere; 3) vas de expansiune. 
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1. Termosifon de locomotivă [repmocunbon; 
thermosiphon; Thermosyphon; thermosiphon; ter- 
moszifon]. C. f.: Legătură în formă de pâlnie, între 
spațiile de apă din dreptul plăcii de racordare şi 
plafonul focarului, la unele locomotive cu abur, 
servind la mărirea suprafeței directe de vapori- 
zare a căldării și la ameliorarea circulaţiei apei. Cele 
două guri ale termosifonului sunt sudate de pereții 
focarului, iar pereții plați sunt consolidaţi prin antre- 
toaze. Prezintă desavantajul unei întreţineri grele 
și costisitoare, fiindcă termosifonul e supus ac- 
țiunii directe a flacărilor. 

=. Termostat [repmocrar; thermostat; Thermo- 
stat; thermostat; termosztát]. 1. Tehn.: Incintă în 
care se menţine o temperatură constantă. La 
unele tipuri de termostate, aceasta se obține 
printr'o cât mai bună izolare termică a incintei 
respective, ceea ce se face înconjurând această 
incintă cu substanțe rele conducătoare de căl- 
dură (incinte cu pereţi dubli, între cari există un 
strat de vată, de cenușă, de aer, sau chiar vid, 
ca în vasele Dewar). Alte tipuri de termostate, 
folosite mai ales la temperaturi înalte, compen- 
sează pierderile de căldură, cari există cu toată 
izolarea termică, prin încălzitoare (electrice sau 
chiar cu flacără) comandate prin aparate reglate 
pentru temperatura pe care trebue să o menţină 
termostatul, și cari stabilesc sau întrerup circuitul 
curentului electric de încălzire, sau reglează de- 
bitul de combustibil, astfel încât temperatura do- 
rită să nu varieze. 

Termostatele pentru temperaturi joase se nu- 
mesc și criostate, 

3. Termostat ['repmoperyATrop; thermoregu- 
lateur, régulateur de temperature; Thermoregulator, 
Wărmeregler; thermoregulator; termosztát, hâfok- 
szabályozó]. 2. Tehn.: Regulator automat, care 
reglează la valoare constantă temperatura unei 
incinte. După natura elementului sezisor, se deose- 
besc: termostate electrice și termostate cu fluid. 

Termostatele cu fluid se bazează pe dilataţia 
unei coloane de mercur, a unui gaz, a vaporilor 
unui lichid volatil (cum sunt toluenul, xilenul, etc.), 
închise într'un recipient de sticlă sau metalic, 
care se introduce în mediul a cărui temperatură o 
reglează. Fluidul comandă o supapă specială (sau 
un alt dispozitiv), care întrerupe sau restabilește, 
după necesitate, acțiunea sursei de căldură care 
încălzește aparatura controlată, Sin. Termoregulator. 

4. Termostat [repmocrar; thermostat; Ther- 
mostat; thermostat; termosztát]. 3. Auto.: Regu- 
lator automat de temperatură, instalat în circui- 
tul apei de răcire al unui motor cu ardere inter- 
nă, care permite reglarea și menținerea tempera- 
turii în serviciu a motorului (de ex. între 70 
și 85°), independent de sarcina acestuia sau de 
temperatura mediului exterior. Astfel, motorul poa- 
te avea, în orice regim, răcirea corespunzătoare, 
ceea'ce asigură condițiuni optime de funcţionare 
și economie de combustibil. 

Funcționarea termostatului se bazează pe în- 
treruperea sau scurt-circuitarea curentului de apă 
derăcire, când motorul e rece, pentru a opri trece- 
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rea apei spre radiator. Fig. | reprezintă untermostat 
de întrerupere, care închide trecerea apei dela mo- 
tor la radiator, prin așezarea supapei inelare (4) pe 
scaunul (3); dacă temperatura apei crește, tubul 
elastic (2) se dilată (deoarece tubul e umplut 
cu un lichid cu punct jos de fierbere) și ridică 


|. Termostat de întrerupere. 

1) corpul termosiatului; 2) tub 

elastic (umplut cu lichid); 

3) scaunul supapei; 4) supapă 

inelară; 5) și 6) tubuluri de 

racordare; 7) dela motor; 
8) spre radiator. 


a) motor rece; 


supapa (4) de pe scaun, astfel încât se restabi- 


leşte circuitul apei spre radiator. Fig. Il repre- | 


zintă un termostat de scurt-circuitare, care, odată 
cu închiderea trecerii apei spre radiator, deschide 
un orificiu de trecere (4) spre o conductă de 
derivație (de scurt-circuitare). (7), și deci apa din 
motor continuă să circule, fără a mai trece prin 
radiator; dacă temperatura apei crește, tubul elastic 
(1) se dilată și ridică [supapa (3) de pe scaunul 
(2), obturând totodată orificiul (4) de trecere 
spre conducta de derivație (7). — Sin. Regula- 
tor termostat. 


1 Termostat electric [»nenrpuuecuniă TepMo- | 


orar; thermostat électrique; Thermostat mit selbst- 
tätigem Wärmegradregler; electrical thermostat; 
vlilamos termosztáł]: Dulap izolat termic (v. Termo- 
stat 1), încălzit electric în interior. Temperatura 
se măsoară cu un termometru montat în dulap 
— şi se poate menține între anumite limite cu 
ajutorul unui regulator de temperatură (v.). 

2. Termotehnică  [renunorexunra; thermo- 
technique; Thermotechnik; thermotechnics; termo- 
technika]. Fiz.: Ramură a Fizicei tehnice, care stu- 
diază problemele de căldură și termodinamică 
în legătură cu utilizarea căldurii în scopuri indus- 
triale sau casnice, cum și fenomenele în cari 
căldura apare ca efect secundar. 

Termotehnica se împarte în Termodinamica 
tehnică și Transferul căldurii  (Termocinetica). 
Termodinamica tehnică cuprinde, în principal, 
studiul energetic al mașinilor termice (motoare, 


mașini frigorifice, pompe de căldură, mașini de 
lucru), și studiul funcţionării instalaţiilor în cari 
căldura apare ca element principal sau ca ele- 
ment intermediar, în transformările de energie, 
Transferul căldurii cuprinde, în principal, studiul 
acestui transfer în schimbătoarele de căldură, 


II. Termostat de scurt-circuiiare, 


b) motor cald; 1) tub elastic (umplut cu lichid); 2) scaunul 


supapei; 3) supapă inelară; 4) orificiu de irecere, pentru scuri-circullare; 
5) tubulură de racordare; 6) tubul de legătură dintre blocul-cilindru şi 
radiator; 7) corductă de derivație; 8) pcmpă de apt; 9) butucul veniila- 
torului; 10) los-zilindru; 11) spre radiator. 


cum și studiul încălzirii și al răcirii corpurilor. 

s. Termotelefon [repmorenepon; thermo- 
| téléphone; Thermophon; thermotelephone; termo- 
telefon]. Fiz.: Telefon la care vibraţiile sonore sunt 
| produse prin variațiile de temperatură ale unui 
| fir de platină cu diametru foarte mic, sau ale unei 
| foițe subțiri prin care trece, afară de curentul 
ide convorbire, un curent continuu permanent. 
| Termotelefoanele au o sensibilitate mică, dar se 
| folosesc uneori în măsurile acustice. 

4. Termotransformalor. V. Transformator de 
căldură. 

s. Ternar [Tpoiinoii; ternaire; ternăr; ter- 
nary; hăromreszii, ternâr]. Gen.: 1. Calitatea unui 
sistem fizicochimic de a fi alcătuit din trei com- 
| ponenți. — 2. Calitatea unei substanțe de a 
conţine în moleculă atomi a trei elemente. — 
3. De ordinul al treilea. 

e Terotaj [yyoGpenne; terreautage, terreau- 
| dement; Düngung; manuring; trágyázás]. Agr.: Apli- 
carea de gunoiu cernut mărunt, în strat foarte 
subțire, în urma plivirii straturilor cu sămânță, 
sau în urma unui vânt care a îndepărtat stratul 
de gunoiu pe porțiunile respective. 

7. Terpen [repnen; terpene; Terpene; terpe- 
ne; terpen], Chim.: Fiecare dintre substanțele 
naturale, în general foarte nesaturate, cari au sche- 
letul moleculei compus din resturi de isopren şi 
se găsesc, în general, în diferite uleiuri eterice (v.). 

Terpenii sunt lichide incolore, refringente; au 
| miras caracteristic, plăcut. Unii (de ex. camfenul) 


sunt cristalizaţi. În general, sunt optic activi, 
găsindu-se în natură ambii antipozi optici. Se 
oxidează cu ușurință în aer. 

Terpenii şi derivații lor se pot împărți în ter- 
peni aciclici şi în terpeni ciclici. Primii pot fi hidro- 
carburi olefinice, alcooli, aldehide, acizi nesa- 
turaţi, etc. Prin reacţii de ciclizare trec în terpeni 
monociclici. 


Exemple de terpeni aciclici sunt: mircenul: 


CH, CH, 
Ii 
CH;—C=CH—CH;—CH;—C—CH=CH;, 
mircen 


hidrocarbură nesaturată, conținută în uleiul de 
bay și în cel de hop; cilronelolul: 


CH, CH, 
| 

CH;—C a CH—CH,—CH;—CH—CH,—CH,OH, 
citronelol 


alcool care se găsește în uleiul de geraniu și 
de citronella; geraniolul (v.), etc. 


Terpenii ciclici pot fi monociclici sau biciclici. 
Terpenii monociclici sunt derivați ai următoa- 
relor două hidrocarburi: 


CH, CH, 
| . d 
pp CH 
HC CH Hi NCH, 
Il | ai i 
HC, „CH HC, „Che 
e CH 
| 
HaC—C—CHa HgC—C—CH; 
H H 
p-cimen mentan 


Terpenii monociclici naturali au toți formula 
CoH. Cei mai importanți sunt limonenul (v.), 
terpinenul (în uleiul de măgheran) și felandrenul 
(în uleiul de molură, etc.). 

Exemple de alcooli din seria terpenilor mono- 
ciclici sunt carvomentolul și mentolu! (v.): 


CH, CH, 
| | 
CH H CH 
H,C/ NC—OH HC” NCH 
| | | 
cH CH H 
| 
H;C—C—CH, HsC—C—CH, 
H H 
carvomentol mentol 


Se cunosc mai mulţi isomeri ai acestor com- 
puși, datorită atomilor de carbon asimetrici con- 
ținuți în moleculă, 
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Dintre cetonele din seria terpenilor monociclici, 
cele mai împortante sunt mentona (v.) și car- 


vona (v.). 
ză 
CH G 
Hcl SCH oc“ “cn 
lj 
He Co Hch: CH; 
Na NA 
== TE 
(CH,)+CH H;C=C—CH, 
mentonă carvonă 


Terpenii biciclici conţin două cicluri în mole- 
culă. Sunt derivați ai uneia dintre următoarele 
patru hidrocarburi de bază, și anume: 


çh Chh 
HEN CH-CH, . H,C—CH-CH; 

a făt | | 
HC—C—CH  HC—CH—CH 
H;C-—CH=cH, rc 

AN 
HG CA 
tuian caran 
Çh CH, 

HC ——<CH-CH HC—C CHa 
| (CH). C | | C(CHa)e 
Pai CH-—CHg + Hy C—CH——GH, 
pinan camfan 


Terpenii biciclici mai importanţi sunt pinenul 
(v.), camforul (v). și camfenul (v.). 

Sescviterpenii au la bază hidrocarburi cu formula 
CusHas, conținute în uleiurile eterice. Sescviter- 
penii pot fi aciclici sau monociclici cu trei duble 
legături, biciclici cu două duble legături și tri- 
ciclici cu o singură dublă legătură. Afară de 
hidrocarburi, sescviterpenii mai cuprind şi de- 
rivații acestora (alcooli și cetone). Dintre sescvi- 
terpenii aciclici, cel mai important este farnezolul, 
C,sHasO (v.), iar dintre cei ciclici, santonina, 
CusH,sO3 (v.). 

Politerpenii sunt hidrocarburi cu schelet ter- 
penic, având formula (C4H,),. Principalii poli- 
terpeni sunt: diterpenii, C,oHas, uleiuri vâscoase, 
galbene, cu p.f. > 300°, cari nu se antrenează 
decât cu greutale cu vapori de apă, și se găsesc 
rar în uleiuri eterice, mult mai des în balsamuri 
și răşini. Din clasa diterpenilor fac parte fitolul, 
CsoHawO, care este un component al clorofilei, 
şi vitaminele A, E și K. (v. sub Vitamine). Tri- 
terpenii, CaoHas, şi tetraterpenii, CaoHas, prezintă 
importanță mai mică. 

Terpenii şi derivații lor sunt- întrebuinţaţi în 
cantități mari în parfumerie, în medicină, în in- 
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dustria farmaceutică, in industria celuloidului, a | vântul devine puternic, se numeşte luare de ter- 


pulberii fără fum, etc. 


țarole. O velă supusă luării de terțarole poate 


1. Terpin [repnnn; terpine; Terpen; terpin; | avea unu sau mai multe rânduri de saule de 
terpen]. Chim.: Glicol din clasa terpenilor. Există | ambele părți, astfel că micșorarea se poate face 


sub două forme: cis, cu 


CH 
p.t. 105,5* și p. f. 258°, Hr 
și me cup. t. 156-158, COH 
şi p. f. 263-..265%, LN 
Cisterpinul se prepară iu Ch 
prin hidratarea pinenului H.C CH 
sau a uleiului de tere- TAN a 


bentină, în mediu acid. CH 
Are proprietatea de a Con 
adiționa o moleculă de JN 
apă, dând un produs, HC CH 
terpinhidratul, folosit în 4 
medicină ca modificator al secrețiunilor bronhice. 
Transterpinul se prepară din dibromhidratul 
translimonenului, prin hidroliză blândă, 

2. Terpin-hidrat [repnun-ranpar; hydrate de 
terpine; Terpenhydrat; terpinhydrat; terpenhidrât). 
V. sub Terpin. 

s. Terpineol [TepnaneoNn; terpinéol; Terpi- 
neol; terpineol; terpineol]. Chim.: Alcool din 
clasa terpenilor monociclici. Cel 
mai important e a-terpineolul, 
cu p. t. 36,9* și p. f. 104%/15 mm; 
e solubil în solvenți organici și pia 
insolubil în apă. Are miros 
puternic de flori de liliac. Se 
prepară prin distilarea terpin- HaC, „Ha 
hidratului (care, la rândul său, CH 
se obține din pinen sau din 


uleiu de terebențină). E între- C—OH 
buinţat în parfumerie. % 
4. Terra di Siena. Vops.: Co- HC CH, 


lorant mineral natural; o varie- 

tate a ocrului (v.). E cel mai pur ocru care 
se găsește în natură, cu o cantitate mare de 
oxihidrat de fier. Are putere mare de acoperire 
şi o coloare vie. Pământul scos din carieră are 
o coloare brună, dela închis până la galben 
deschis. Prin calcinare se obțin nuanţe variate 
de brun, brun-roșietic, galben-portocaliu, până 
la roșu închis. Se întrebuințează în vopsitorie și 
în poligrafie, la prepararea de cerneluri trans- 
parente. 

5 Terra rossa. Mineral.: Argilă roșie, rezultată 
din decalcifierea calcarelor, prin acţiunea prelun- 
gită a agenţilor atmosferici. 

o Terrazzo |'repparuno; terrazzo; Terrazzo; ter- 
razzo; terrazzo]. Cs.: Amestec de ciment și de 
agregate colorate formate din roce concasate, 
granulele agregatelor nedepășind 15 mm. Se 
întrebuințează la facerea pardoselilor; după pune- 
rea în lucrare și după întărire, materialul e șle- 
fuit și uns cu uleiu, sau e polisat. 

z Terţarolă [pnp; ris; Rik; reef; vitorla sza- 
kadék]. Nav.: 1. Porțiunea din suprafața unei vele, 
dispusă astfel, încât la nevoie să poată fi sustrasă 
acțiunii vântului, şi cu care poate fi micșorată vela, 
când vântul devine puternic. Operaţiunea de scur- 
tare a unei vele, pențru a-i micșora suprafața, când 


prin luarea unei terțarole, prin luarea a două 
terțarole, etc. (v. fig.). — La cutere, terțarola se 


li 


ii 


Velă cu terțarole. 
1) terțarolă; 2) colluri de invergare; 3) colțuri de scotă; 
4) ochiuri de mură; 5) filieră de terjarolă; 6) ochiu de terta- 
rolă; 7) baiere de ier'arolă; 8) margine de cădere pupă; 
9) margine de cădere provă; 10) margine ce întinsură; 11) în- 
tăritură; 12) cusătură oarbă. 


ia prin răsucirea ghiului (pe 'care e invergată 
vela), de atâtea ori, cu cât trebue micşorată 
vela. — 2. Capăt de saulă, cusut fix pe benzi de 
întăritură ale velelor, numite filiere de tertarolă, 
şi care servește la reducerea’ suprafeţei velelor, 
când forța vântului e prea mare pentru suprafața 
de vele întinsă. Reducerea poate fi executată, 
fie prin legarea acestor capete de saulă, fie prin 
înfășurarea lor în jurul unei vergi sau al ghiului. 
Sin. Baieră de terţarolă (v. Terţarolă 1). 

s. Terţia (repuuA; corps seize, gros Romain; 
Tertia; two-line brevier; tercia]. Arte gr.: Literă 
cu corpul de 16 puncte tipografice. La începutul 
tipografiei, ocupa locul al treilea ca mărime. 

9. Terţiară, eră ~: Sin. Neozoic (v.). 

10. Teschemacherit [ramemaxepur; tesche- 
macherite; Teschemacherit; teschemacherite; tese- 
macherit]. Mineral.: NH,HCO,. Bicarbonat de amo- 
niu, natural, care se găsește uneori sub formă 
de cristale rombice în depozitele de guano. 

11. Tescovină [BbOKHMKH; marc; Treber; husks; 
törköly]. Ind. alim.: Produs rezultat din presarea 
strugurilor în teascuri, în prese hidraulice sau în 
prese mecanice, la fabricarea mustului, sau din 
resturile de mere presate pentru fabricarea sucu- 
lui de mere. În primul caz se obține tescovina 
de struguri; în cel de al doilea, tescovina de mere, 


